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भाग IIT - खण्ड 1 


( PART III - SECTION 1) 
उमण न्यायालयों , निपंसस और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग मौर भारत सरकार के संलग्न और अधीन 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union Public 
Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate 

Offices of the Government of India 


संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली - 11, दिनांक 11 जनवरी 1972 
सं० ए० 320 13/ 1/ 71-प्रशासन -I -- - संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के 
स्थायी अधिकारी श्री आर० पंडित को , राष्ट्रपति द्वारा, 1-12 
1971 से 31- 12- 1971 तक 31 दिन की अवधि के लिए उक्त 
सेवा के ग्रेड I में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया 
जाता है । 

आर० के० जी० राव 

अवर सचिव 
( प्रशासन प्रभारी ) 
संघ लोक सेवा आयोग 


नई दिल्ली -1, दिनांक 6 जनवरी 1972 
सं० 7/ स्थापना ( सी0-1 ) पी० एफ०/71/ 1408 -- निदेशक , 
गुप्तवार्ता विभाग , सहायक केन्द्रीय गुप्तवार्ता अधिकारी , ग्रेड- 1 
( पंजाब पुलिस से प्रतिनियुक्त ), श्री सोहन लाल को दिनांक 5 
नवम्बर 1971 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक सहायक गुप्तवार्ता 
विभाग , चण्डीगढ़ के आधीन, उप केन्द्रीय गुप्तवार्ता अधिकारी, 
चण्डीगढ़ के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 11 जनवरी 1972 
___ सं० 7|स्थापना ( सी०-1 ) 71 ( 941) - निदेशक , गुप्त 
वार्ता विभाग , सहायक केन्द्रीय गुप्तवार्ता अधिकारी, ग्रेड- 1 ( सीधा 
भर्ती ), श्री रामचन्द्र गजानन थाटे को दिनांक 20 दिसम्बर 1971 
के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक , केन्द्रीय गुप्तवार्ता अधिकारी , 
अहमदाबाद के आधीन , उप - केन्द्रीय गुप्तवार्ता अधिकारी, अहमदाबाद 
के पद पर नियुक्त करते हैं । 


वी० एस० सैगल 
संयुक्त उप -निदेशक 

कृते निदेशक 


गृह मंत्रालय 

( गुप्तवार्ताविभाग ) 
नई दिल्ली- 1, दिनांक 5 जनवरी 1972 
___ सं० 7 स्थापना ( सो० - 1 )/ 71 ( ) --निदेशक , गुप्त 
वार्ता विभाग, श्री लक्ष्मी नारायन दारजी ( उड़ीसा राज्य पुलिस 
से प्रतिनियुक्त ) को दिनांक 18-11- 1971 के पूर्वाह्न से अगले 
आदेश तक केन्द्रीय गुप्तवार्ता अधिकारी , कटक के आधीन, उप 
केन्द्रीय गुप्तवार्ता अधिकारी, कटक के पद पर अस्थायी रूप से 
नियुक्त करते हैं । 

वी० एम० सैगल 

संयुक्त उप-निदेशक 
1 - 426GI/ 71 


नई दिल्ली- 1 , दिनांक 11 जनवरी 1972 


मुं० 7 स्थापना ( सी0-1 ) 71 ( 1445 ) - राष्ट्रपति, लेफ्टि० 

कर्नल नरिन्द्रनाथ ठुकराल को दिनांक 23-12- 1971 के पूर्वाह्न 
(119) 
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से अगले आदेश तक गुप्तवार्ता विभाग, नई दिल्ली में सहायक 
निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं । 


के० एन० सिंह 
सहायक निदेशक 


सं० 


केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फ़ोर्स महानिदेशालय 

नई दिल्ली -1, दिनांक 6 जनवरी 1972 
सं० ओ - 11- 583/ 69 ईस्ट ० ...- श्री एस० बिजयान पुलिस उप 
अधीक्षक ( कम्पनी कमांडर ) ने पद त्याग स्वीकृत हो जाने के फल 
स्वरूप 10 दिसम्बर 1971 के अपराह्न से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
दल की 50वीं बटालियन में अपने पद का कार्यभार छोड़ा । 


दिनांक 10 जनवरी 1972 
सं० 2/ 61/ 71 -ईस्ट० ( के० रि० पु० फो० ) - - राष्ट्रपति , 
ले० कर्नल लायक राम भारतीय स्थल सैना के अधिकारी को केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस फोर्स में उनकी प्रतिनियुक्ति पर कमान्डेंट के पद पर 
आगामी आदेश जारी होने तक अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं । 
उन्होंने 24 नवम्बर 1971 को अपराह्न में केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस फोर्स की 10 बटालियन में कमान्डेंट के पद का कार्यभार 
सम्भाला । 


इन अधिकारियों के पदस्थापन स्थान तथा पद ग्रहण करने 
की तिथियां प्रत्येक के सामने दी गई है : -- 
क्रम अधिकारी का नाम पदस्थापन स्थान पद ग्रहण 

, करने की 

तिथि 
सर्वश्री 
1 जी० एस० बहेगल 8वीं बटालियन 27 -11-71 

पूर्वाह्न 
2. महेन्द्र कपूर 

9वीं बटालियन 15-12- 71 

अपराह्न 
3. पी० के ० शर्मा 10वीं बटालियन 17- 9- 71 

पूर्वाह्न 
4. वी० के ० खुलर 11वीं बटालियन 12- 8- 71 

पूर्वाह्न 
5. एन० एस० बरोका 

13वीं बटालियन 17 - 9 - 71 

पूर्वाह्न 
6. आर०पी० सिंह 14वीं बटालियन 11- 11- 71 

अपराह्न 
7. जी० एम० काहि 15वीं बटालियन 7 - 8 - 71 

अपराह्न 
8 . डी० एन० नारूला 19वीं बटालियन 14- 8- 71 

पूर्वाह्न 
9. राजिन्द्र सिंह 

22वीं बटालियन 21 - 7- 71 

पूर्वान 
10. जे० के० कोहली 26वीं बटालियन 7- 11 - 71 

पूर्वाह्न 
11. आर० एस० गिल 29वीं बटालियन 4- 9- 71 

अपराह्न 
12. एस० सी० ककर 30वीं बटालियन 12- 11 -71 

पूर्वाह्न 
13. फुल सिंह 

32वीं बटालियन 13- 10- 71 

अपराह्न 
14. रसपाल सिंह 

36वीं बटालियन 24- 9-71 

पूर्वाह्न 
15. जी० एल० शर्मा 39वीं बटालियन 1- 11 - 71 

पूर्वाह्न 
16. जी० पी० पुज 40वीं बटालियन 8- 11- 71 

अपराह्न 
17. के . कुत्बुदीन 

42वीं बटालियन 21 - 9- 71 

अपराह्न 
18. एन० एस० गुलाटी 49वीं बटालियन 5 - 10- 71 

पूर्वाह्न 
19. एच० एस० अरनेजा 50वीं बटालियन 17- 9- 71 

पूर्वाह्न 
20. एस० एस० सन्धु पहली सिग्नल 28- 8- 71 

बटालियन पूर्वाह्न 
21. दुर्गम सम्पथ 

सिग्नल ग्रुप मेंन्टर 20- 12- 71 


I 


स० ओ - 2- 655/ 71- 72- ईस्ट - - सरकारी सेवा से निवृति 
के फलस्वरूप भारतीय स्थल सेना के अधिकारी ले० कर्नल ओ० 
पी० छटवाल जो कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में प्रतिनियुक्त 
थे , ने 1 दिसम्बर 1971 के अपराह्न से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स 
की 34 बटालियन में कमान्डेंट के पद का कार्य भार छोड़ा । 


II 


भूतपूर्व ले . कर्नल ओ० पी० छटवाल ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
फोर्स में पुर्ननियुक्ति के फलस्वरूप 2 दिसम्बर 1971 के पूर्वाह्न से 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की 34 बटालियन में कमान्डेंट के पद 
का कार्यभार सम्भाला । 


दिनांक 11 जनवरी 1972 


सं० ओ० II -46/ 71 -ईस्ट - - पुर्ननियुक्ति किये जाने पर 
ले० कर्नल फलवन्त सिंह ने 13 दिसम्बर 1971 के पूर्वाह्न से 
कमान्डेंट 51 बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के पद का कार्य 
भार संभाला । 


सं० ए०- VI - 21 / 71 ईस्ट - राष्ट्रपति , निम्नलिखित भूत 
पूर्व ई० सी० ओज / एस० एस० सी० ओज़ को आगामी आदेश 
जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में पुलिस उप अधीक्षक 
( कम्पनी कमांडर क्वार्टर मास्टर ) के पद पर अस्थाई रूप में नियक्त 
करते हैं । 


पूर्वाह्न - 


एस० एन० माथुर 
सहायक निदेशक (प्रशासन ) 
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कार्यालय, भारत के महापंजीकार 

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग 
नई दिल्ली - 11, दिनांक 5 जनवरी 1972 

महालेखाकार , असम , मेघालय एवं नागालर का कार्यालय , 

शिलांग 
सं० 6/ 18/ 71 आर० जी० ( ए० डी० 1 ) - राष्ट्रपति , 
उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा के अधिकारी श्री ओम प्रकाश को दिनांक 

शिलांग, दिनांक 6 जनवरी 1972 
10 नवम्बर 1971 के पूर्वाल से अगले आदेश जारी होने तक 

सं० स्था० 3/ गो /पी० सी० /6750-51 - - महालेखाकार 
उत्तर प्रदेश जनगणना निदेशक एवं पदेन जनगणना अधीक्षक के 

असम , मेघालय एवं नागालैंड, शिलांग के कार्यालय के स्थायी एस० 
कार्यालय में उप - जनगणना निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते ए० एस० लेखाकार श्री उमापद भाटाचार्यो को स्थानापन्न रूप से 
है । 

महालेखाकार, असम , मेघालय एवं नागालैंड शिलांग के कार्यालय 
उनका मुख्य कार्यालय लखनऊ में होगा । 

में लेखा पदाधिकारी पद के लिए दिनांक 14 दिसम्बर 1971 के 
सं० 6/ 19/ 71- आर० जी० ( ए . डी० ]) - - राष्ट्रपति , 

अपरान से , आगामी आदेश जारी होने तक नियुक्त किया जाता 
आन्ध्र प्रदेश असनिक सेवा के अधिकारी श्री ऐ० आर० जयप्रकाश 
को दिनांक 9 नवम्बर 1971 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने 

सं० स्था० / गो / पी० सी० / 6754- 55 - - महालेखाकार, 
तक आन्ध्र प्रदेश जनगणना निदेशक एवं पदेन जनगणना अधीक्षक असम , मेघालय एवं नागालैंड शिलांग के कार्यालय के स्थायी एस० 
के कार्यालय में उप -जनगणना के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । ए० एस० लेखाकार श्री रवीन्द्र कुमार कर को स्थानापन्न रूप से 
उनका मुख्य कार्यालय हैदराबाद में होगा । 

महालेखाकार , असम , मेघालय एवं नागालैंड शिलांग के कार्यालय 

में लेखा पदाधिकारी पद के लिए दिनांक 14 दिसम्बर 1971 के 
दिनांक 7 जनवरी 1972 

अपराह्न से आगामी आदेश जारी होने तक नियुक्त किया जाता 
सं० 6/ 57/ 70- आर० जी० ( ए० डी० I) --- राष्ट्रपति , 

ह० अपठनीय 
आन्ध्र प्रदेश ब्यूरो आफ इक्नामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स के अधिकारी 

उप महालेखाकार, 
श्री एन० लक्ष्मी प्रसाद को आन्ध्र प्रदेश जनगणना निदेशक एवं 

( सिब्बन्दी अधिकारी प्रशासन ) 
पदेन जनगणना अधीक्षक के कार्यालय में उप -जनगणना निदेशक 
के पद पर तत्काल रूप से उस पद को अस्थाई रूप से मौंप देने के बाद 

महालेखाकार का कार्यालय जम्मू व काश्मीर 
कार्यभार संभालने के दिन से अगले आदेश जारी होने तक सहर्ष 

. श्रीनगर , दिनांक 7 जनवरी 1972 
नियुक्त करते हैं । 

सं० प्रशा० 1/ 34 ( 91 )/ 71 - 72/ 9016 - ~ महालेखाकार 
उनका मुख्य कार्यालय हैदराबाद में होगा । 

जम्मू व काश्मीर ने आगामी आदेश तक के लिये इस कार्यालय 

के अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्य श्री अनन्तराम शर्मा को 2 जनवरी 
मं० 6/ 68/ 70 - आर० जी० ( ए० डी० I) - - राष्ट्रपति , 

1972 के पूर्वाह्न मे लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है । 
आन्ध्र प्रदेश शिक्षा सेवा के अधिकारी श्री जी० मनोहरा गव को 
आन्ध्र प्रदेश जनगणना निदेशक एवं पदेन जनगणना अधीक्षक के 

एस० जे० एस० अहलुवालिया , 
कार्यालय में उप - जनगणना निदेशक के पद पर तत्काल रूप से उस 

वरिष्ठ उप - महालेखाकार , 
पद को अस्थाई रूप से सौंप देने के बाद कार्यभार संभालने के दिन से 

( प्रशासन तथा अधिकरण ) 
अगले आदेश जारी होने तक सहर्ष नियुक्त करते है । 
उनका मुख्य कार्यालय हैदराबाद मे होगा । 

महालेखाकार का कार्यालय उड़ीसा 

भवनेश्वर, दिनांक 7 जनवरी 1972 
__ ए० चन्द्रशेखर, 

सं० प्रशासन - आइ० ए० डी०- आई- 3780 - - इस कार्यालय के 
भारत के महापंजीकार 

स्थायी एस० ए० एस० लेखाकार श्री परशुराम दास को 5 जनवरी 
एवं पदन संयुक्त सचिव 

1972 ई० के पूर्वाह्न से लेखाकार अधिकारी के रूप में नियुक्त किया 

जाता है । 
कार्यालय मुख्य नियन्त्रक , मुद्रण और लेखन सामग्री 

के० पी० रंगस्वामी, महालेखाकार 
नई दिल्ली- 3, दिनांक 3 जनवरी 1972 
सं० वी ( 4 )/ ए-III ( iii ) - - श्री एस० आर० बनर्जी को 

रक्षा लेखा विमाग 
स्थानापन्न सहायक नियंत्रक (निरीक्षण/ परीक्षण ) के पद पर भारत 

कार्यालय रक्षा लेखा महानियन्त्रक 
सरकार लेखन सामग्री कार्यालय , कलकत्ता, में 9- 11- 1971 

नई दिल्ली-22, दिनांक 10 जनवरी 1972 
( पूर्वाह्न ) से आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया है । 

सं० 71019( 3)/ 71/प्रशा० - 11 --- राष्ट्रपति , 1970 में 
पी० के० सेन , हुई, संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 
मुख्य नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री परिणाम स्वरूप , निम्नलिखित व्यतियों को परिवीक्षाधीनों के 
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रूप में , भारतीय रक्षा लेखा सेवा में प्रत्येक के सामने दी गई तारीख 
से सहर्ष नियुक्त करते हैं : - - 


3 


नाम 


नियुक्ति की तारीख 


सं० 


1. श्री ज्ञान प्रकाश 

2- 12-1971 (पूर्वाह्न ) 
2. श्री अरुण चन्द्र पटनायक 11- 7-1971 (पूर्वाह्न ) 
3. श्रीमती स्वाति मुखर्जी 11- 7-1971 ( पूर्वाह्न ) 
4. श्री विनोद राय 

11- 7- 1971 ( अपराह्न) 
5. श्री पी० आर० बिन्धुमाधवन । 24-11- 1971 (पूर्वाह्न ) 
6 . कुमारी एस० के० ऑलख 20- 7- 1971 (पूर्वाह्न ) 
7. श्री एन० ए० विश्वानाथन 31- 7- 1971 (पूर्वाह्न ) 
8. कुमारी नील कमल अहलू 
वालिया 

2- 8-1971 ( पूर्वाह्न) 
9. श्री संजीव गोयल 

11- 7-1971] (पूर्वाह्न ) 
10. श्री असोंग सिंगसिट 21- 7- 1971 ( अपराह्न ) 


5 . के० के० गोविंदन नाम - रक्षा लेखा नियंत्रक 15- 12- 71 
वियार 

( वायु सेना ) 

देहरादून 
6 . के . चक्रवर्ती 

रक्षा लेखा नियंत्रक 15-12- 71 
दक्षिणी कमान , 

पूना 
7. गोरगल श्रीनिवास मूर्थी रक्षा लेखा नियंत्रक 18- 12- 71 

( फैक्ट्रीज ) कलकत्ता 
8. वी० के० मुत्युस्वामी रक्षा लेखा नियंत्रक , 15 - 12- 71 

( अन्य श्रेणी ) दक्षिण , 

मद्रास 
9, जी० जी० पटखेडकर रक्षा लेखा नियंत्रक 15-12- 71 

( अफसर ) पूना 
10. के० एल० उपेन्द्रन रक्षा लेखा नियंत्रक 17-12- 71 

( अन्य श्रेणी ) दक्षिण 

मद्रास 
11. टी० ए० मै यू रक्षा लेखा नियंत्रक 23- 12- 71 

( नौसेना ) बंबई 
12. टी० एस० रामामूर्थी रक्षा लेखा नियंत्रक 15- 12 - 71 

दक्षिणी कमान , 

पूना 
13, टी देव राय 

रक्षा लेखा नियंत्रक 15 -12- 71 

( फैक्ट्रीज ) कलकत्सा 
मं . 40011 ( 2 )/ 72/प्रशा० -ए -- - रक्षा लेखा नियंत्रक 
( अफसर ) के संगठन के श्री आर० आर० कुलकर्णी स्थायी लेखा 
अधिकारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 23 मार्च 1972 
पूर्वाल्ल से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा । 

सी० वी० नागेन्द्र , 
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक 


___ सं० 860 16 ( 8 )/ 71-प्रशा०- - - राष्ट्रपति भारतीय रक्षा 
लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री एन०डी० मोरे को उमी सेवा के 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( रु० 1300- 60- 1600 ) में 23-12- 71 
( पूर्वाह्न ) से स्थानापन्न रूप में आगामी आदेश पर्यन्त , सहर्ष नियुक्त 
करते हैं । 


दिनांक 11 जनवरी 1972 
सं० 40011 ( 1 ) / 71/ प्रशा - ए - - रक्षा लेखा महानियंवक 
एतदद्वारा निम्नलिखित स्थायी लेखाकारों को उन के मामने दी 
गई तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन लेखा 
अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :--- 


नाम 


तारीख 


क्रम 
सं० 


संगठन जिसमें काम 

कर रहे हैं 


सर्वश्री 
1. ई० आर० बालासुया रक्षा लेखा नियंत्रक 15- 12 - 71 
मनियम 

(पेंशन ) इलाहाबाद 
2. बिमलकुमार भट्टाचार्य रक्षा लेखा नियंत्रक 15- 12- 71 

( फैक्ट्रीज ) कलकत्ता 
3. हरबंस लाल गुप्ता 

रक्षा लेखा नियंत्रक 15- 12- 71 
पश्चिमी कमान , 

मेरठ 
4. एम० आर० दुराईराज ___ रक्षा लेखा नियंत्रक 15- 12- 71 

( अन्य श्रेणी ) 
दक्षिण , मद्रास 


सूचना और प्रसारण मन्त्रालय 

फिल्म प्रमाग 
बम्बई - 26, दिनांक 31 दिसम्बर 1972 
मं० 8/ 8/ 51-सिब्बन्दी - 1 - -फिल्म प्रभाग के नियंत्नकजी ने 
श्री जे० एन० बुटानी के सेवा निवृत होने पर , श्री एस० एन० सिंह 
को रक्षा फिल्म विभाग , फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली में स्थानापन्न 
सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 16- 12- 1971 
के अपराल से अगले आदेश तक नियुक्त किया है । 

सं08/ 8/ 5 1-सिम्बन्दी- 1 - - श्री एस० एन० सिंह ने 9 दिसम्बर 
1971 के अपरान से फिल्म प्रभाग , बम्बई में सहायक प्रशासनिक 
अधिकारी के पद का कार्य -भार छोड़ दिया है, अतएव वे उसी दिनांक 
से अधीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित माने जायेंगे । 


एस० के० राय , 
सहायक प्रशासनिक अधिकारी , 

कृते नियंत्रक, फिल्म प्रभाग 
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आकाशवाणी महानिदेशालय 
नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 1972 
सं० 6 / 133/62- एस0 - 1 - - आकाशवाणी के महानिदेशक एतद् 
द्वारा श्री एस० एस० नारायण, प्रसार निष्पादक , आकाशवाणी , 
विजयवाड़ा को , आकाशवाणी विजयवाड़ा में , दिनांक 15 दिसम्बर 
1971 ( अपराह्न ) से अगले आदेश तक , तदर्थ रूप में कार्यक्रम 
निष्पादक के पद पर नियुक्त करते है । 

सं० 6/ 2/63- एस - 1 - - आकाशवाणी के महानिदेशक एतद् 
द्वारा श्री डी० सी० काम्बले , प्रसार निष्पादक , आकाशवाणी , सांगली 
को , आकाशवाणी , पूना में , दिनांक 1 जनवरी 1972 से अगले 
आदेश तक , तदर्थ रूप में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते 


नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 1972 
सं० 40- 5 / 70-सी० एच० एस० 1 ( भाग- 1 ) ) केन्द्रीय 
स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड- 2 अधिकारी डा० आर० आर० 
अरोरा ने , स्थानांतरण होने पर , 15 दिसम्बर 1971 को अपराह्न 
में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान , दिल्ली में उप-निदेशक ( सूक्ष्म 
जीवविज्ञान ) के पद का कार्य भार त्याग दिया और उसी दिन 
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम , दिल्ली में उप -निदेशक 
( चिकित्सा ) के पद का कार्यभार संभाल लिया । 


शिव पन्द्र कुमार, 
उप -निदेशक प्रशासन 


दिनांक 10 जनवरी 1972 
सं० 6/ 135/ 62-एम० - 1 - ~- आकाशवाणी के महानिदेशक 
एतद्वारा श्री के० एस० गोपालकृष्ण मूर्ति , प्रसार निष्पादक , आकाश 
वाणी , मद्रास को , आकाशवाणी , मद्रास में , दिनांक 4 दिसम्बर 
1971 से अगले आदेश तक , तदर्थ रूप में कार्यक्रम निष्पादक के 
पद पर नियुक्त करते हैं । 

सं० 6/12/63- 0म0 - 1 -- - आकाशवाणी के महानिदेशक एतद् 
द्वारा श्री जे० पी० शर्मा, प्रमार निष्पादक , आकाशवाणी , विज्ञापन 
प्रमारण सेवा , दिल्लीको, आकाशवाणी , विज्ञापन प्रसारण सेवा , 
बम्बई में , दिनांक 21 दिसम्बर 1971 ( पूर्वाह्न ) मे अगले आदेश 
तक , तदर्थ रूप में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियक्त करते हैं । 

शान्ति लाल , 
प्रशासन उपनिदेशक , 

कृते महानिदेशक 


कृषि मन्त्रालय 

( कृषि विभाग ) 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 

( प्रधान कार्यालय ) 
एन० एच०, फरीदाबाद , दिनांक 4 जनवरी 1972 

सं० एफ० 1 / 167/ 71 - ए० एफ० - इस निदेशालय की 
अधिसूचना सं० एफ० 1/ 7/ 71- ए० एफ० I, दिनांक 19- 3- 71 
और 2 4- 4- 71 के अधिलंधन पर सर्वश्री एन० आर० मुखोपाध्याय 
और जी० एस० कशीवा , स्थानापन्न विपणन अधिकारी को नियमित 
आधार पर दिनांक 1- 9- 71 से पुनः आदेशों तक नियुक्त समझा 
जायेगा । 

दिनांक 6 जनवरी 1972 
सं० एफ० 1/ 167/ 71-ए० एफ० - श्री एस० के० हजेला 
को , स्थानापन्न विपणन अधिकारी , ऊन , दृढलोम और अजालोम 
श्रेणीकरण योजना, नई दिल्ली इस निदेशालय में , पुन : आधेशों 
तक तदर्थ आधार पर दिनांक 22 - 11 - 71 के पूर्वाह्न से नियुक्त 
किया गया है । 


स्वास्थ्य- सेवा महानिदेशालय 

नई दिल्ली , दिनांक 4 जनवरी 1972 
सं० 9- 48/ 70 एडमिन - 1 - - स्वास्थ्य- सेवा महानिदेशक 
ने फूमारी मी जैन हैरिसन को 7- 6 - 71 ( पूर्वान ) से उपचर्या 
महाविद्यालय , नई दिल्ली में क्लिनिकी अनुदेशिका के पद पर स्थाना . 
पन्न रूप से सहर्ष नियुक्त किया । 

सं० 9- 24/ 71- एडमिन - 1 - - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 
कुमारी सोमा देवी को 4 अगस्त 1971 से और आगामी आदेश 
जारी होने तक उपचर्या महाविद्यालय , नई दिल्ली में क्लिनिकी 
अनुदेशिका ( तृतीय श्रेणी - राजपत्रित ) के पद पर पूर्णत : तदर्थ आधार 
पर सहर्ष नियुक्त किया है । 

दिनांक 11 जनवरी 1972 
सं० 17-106/70- एडमिन - 1 - - श्री आर० के० चुघ ने 
परिवार नियोजन विभाग में उप -सहायक आयुक्त ( भण्डार ) के 
पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप 26 नवम्बर 1971 को अपराह्न 
में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी 
के पद का कार्यभार त्याग दिया । 

राजेन्द्र नारायण सक्सेना , 

उप -निदेशक प्रशासन 


सं० एफ . 3/ 304/ 71-ए० एफ . I – श्री० के० सुब्बारमी 
रेडी को , तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी , 
तम्बाक श्रेणीकरण योजना , बिकायोल में , पुन : आदेशों तक 22 
दिसम्बर 1971 (पूर्वान ) से नियुक्त किया गया । 

दिनांक 7 जनवरी 1972 
___ सं० एफ० 3/ 308/ 71-ए०एफ० I--- श्री एम० आर० देश 
पांडे को , स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी, शोधित पशु अन्तड़ी 
योजना मद्रास में , पुनः आदेशों तक , तदर्थ आधार पर दिनांक 13 
12-1971 (पूर्वाह्न ) से नियुक्त किया गया । 

सं० एफ० 3/ 309/ 71-ए० एफ० I - - श्री जी० के० उपाध्याय 
को , स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी , शोधित पशु अन्तड़ी 
योजना , बम्बई में , पुनः आदेशों तक दिनांक 15- 12- 71 (पूर्वान ) 
से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया । 

एन० के० मुरालींधरा राव , 

कृषि विपणन सलाहकार 
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बस्व आयुक्त कार्यालय 


बम्बई, दिनांक 10 जनवरी 1972 
सं० ई० एस० टी० 1- 2 ( 453) --- श्रीमान् राष्ट्रपति, वस्त्र 
आयुक्त कार्यालय , बम्बई के उप निदेशक श्री डी० एन० दीक्षित 
को उसी कार्यालय में निदेशक के पद पर 20 जुलाई, 1971 के 
अपराल से अगला आदेश देने तक नियुक्त करते हैं । 

के० किशोर, 
वस्व आयुक्त 


विदेश व्यापार मन्त्रालय 
उप नियंत्रक, लोहा तथा इस्पात का कार्यालय 
बम्बई , 20 दिनांक 18 सितम्बर 1971 

आदेश 
विषय : - -- सर्वश्री जैन आइरन वर्क्स, रायपुर, म०प्र० को 5000 

रु० मूल्य की 1 . 6 मि० मी० और पतली प्राइम क्वा 
लिटि एम० एस० बी० पी०सी० आर० सी० ए० 
शीट्स के लिए जारी किए आयात लाइसेंस सं० 
8022704 दिनांक 20- 8 -70 की सीमा शुल्क 

प्रति को रद्द करना । 
सं० बी० एल०/ 109/ जे- 21/ 29 . 30 - - सर्वश्री जैन आइरन 
बर्स, केदार चौक , रायपुर, म० प्र० को लाइसेंस अवधि अप्रैल 
69/मार्च 70 के अन्तर्गत 1 . 6 मि० मी० तथा इससे पतली प्राइम 
क्वालिटि एम० एस० बी० पी०सी० आर० सी० ए० शीट्स के 
आयात के लिए 5000 रु० के लिए एफ आयात लाइसेंस सं० पी० / 
एस० / 8022704/सी० /एक्स एक्स० 36/ बी / 29- 30 दिनांक 
20- 8 - 70 प्रदान किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त आयात लाइसेंस 
की सीमा शुल्क प्रति की पूर्ण मूल्य के लिए अनुलिपि के लिए इस 
बाधार पर आवेदन किया है कि आयात लाइसेंस की मूल मीमा 
शुल्क प्रति खो गई है या अरथानस्थ हो गई है । उन्होने यह भी 
उल्लेख किया है कि मूल लाइसेंस सीमा शुल्क कार्यालय में पंजीकृत 
नहीं कराया था और उसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया था । 

2. इस तर्क की पुष्टि में आवेदक र्फम ने प्रथम श्रेणी 
मजिस्ट्रेट रायपुर, म०प्र० द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित स्टाम्प 
कागज पर एक शपथपत्र दाखिल किया है । 

3. मैं संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस सं० 802 270 4, दिनांक 
20- 8- 70 की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई है या अस्थानस्थ हो 
गई है और निदेश देती हूँ कि आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति 
की अनुलिपि बिना उपयोगकिए गए पूर्ण मूल्य के लिए आवेदक को 
जारी की जाए । आयात लाइसेंस की उपर्युक्त सीमा शुल्क प्रति 
पूर्ण मूल्य के लिए रद्द की जाती है । 

श्रीमती एम० डी० कोस्टा, 
उप नियन्त्रक , लोहा तथा इस्पात 


इस्पास और खान मन्त्रालय 

( खान विभाग ) 

भारतीय खनि विभाग 
नागपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 1971 
सं० ए० 19011 ( 23)/ 70-स्था० ए० - -- राष्ट्रपति, श्री 
बो० पी० सचदेव की 12 नवम्बर , 1971 के अपराह्न से आगामी 
आदेश होने तक भारतीय खनि विभाग में नियमित आधार पर 
प्रादेशिक खनि नियंत्रक के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन करते 


एल . सी० रणधीर, 
प्रवर प्रशासन अधिकारी 

कृते नियंत्रक 


केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग 

(विद्युत स्कन्ध ) 
नई दिल्ली, 22 दिनांक 3 जनवरी, 1972 
सं० 6/3/ 71-प्रशा०-दो (वि० स्क० ) -- अध्यक्ष, केन्द्रीय 
जल औरविद्युत् आयोग श्री वी० एस० कर्रा, तकनीकी सहायक को 
दिनांक 17 दिसम्बर , 1971 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी 
होने तक के लिए केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी ( श्रेणी- दो ) सेवा में 
अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त 
करते हैं । 

आर०बी० सिन्हा, 

अवर सचिव 


( जल स्कंध ) 


मुख्य नियन्त्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 
आयात तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रण 

स्थापना 
नई दिल्ली , दिनांक 5 जनवरी 1972 
सं० 6/ 422/ 56-प्रशा० ( जी . )/III --- राष्ट्रपति , संयुक्त मुख्य 
नियंत्रक, आयात -निर्यात के कार्यालय , कलकत्ता में श्री पी० 
सी० सेन , नियंत्रक आयात-निर्यात ( गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा ) 
को उसी कार्यालय में 6 नवम्बर, 1971 को पूर्वाह्न से चार महीनो 
के लिए स्थानापन्न उप - मुख्य नियंत्रक ( गैर -सचिवालय सेवा ) 
के रूप में नियुक्त करते हैं । 

एम० एम० सेन , 
मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


नई दिल्ली , दिनांक 6 जनवरी 1972 
सं० क - 19012/ 250/ 71- प्रशा0- 5 - - श्री बी० बी० बी० 
सत्यनारायण मूर्ति का , संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ययन के 
फलस्वरूप , अध्यक्ष , केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग उन्हें सहायक 
अनुसंधान अधिकारी ( भौतिकी ) के पद पर , केन्द्रीय जल बोर 
विद्युत् आयोग ( जल स्कंध ) में 19 नवम्बर, 1971 (पूर्वाह ) 
से , अग्रेतर आदेश तक , नियुमस करते हैं । 
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. श्री बी० बी० सत्यनारायण मति उपरोक्त तिथि एवं समय 
से दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । 

लक्ष्मी चन्द्र गर्ग , 

अवर सचिव , 
कुते, अध्यक्ष , केन्द्रीय जल 

और विद्युत् आयोग 


3. श्री पी०वी० 

पमनानी 
4. श्री एस० के० कपूर 
5. कुमारी डी० 

राजलक्ष्मी 
6. श्री वी० आर० 

पटगांवकर 


आशुलिपिक 
आशुलिपिक 


विदेश व्यापार मंत्रालय 
से प्रतिनियुक्ति पर आये 
हुए स्थायी प्रेड चार 
सहायक 


7. श्री ए० एस० दीक्षित 
8. श्री जे० आर० 

काणिक 


उच्च श्रेणी 
लिपिक 


शिक्षा एवं समाज कल्याण मम्तालय 
मारतीय बमस्पति सर्वेक्षण विभाग 

निवेशक का कार्यालय 
कलकत्ता 3, दिनांक 3 जनवरी 1972 
सं०वी० एस० आई० -66/ 24/ 7 1- इस्टे० - - चीफ कनजरवेटर 
बाफ फारेस्ट , नेफा के कार्यालय में आकिडोलोजिस्ट के पद पर 
नियुक्त होने के परिणामतः श्री एस० के० काटकी ने गार्डेन क्यूरेटर , 
पूर्वी परिमंडल , भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, शिलांग के 
पदभार से दिनांक 14- 10- 71 अपराल से मुक्त कर लिया है । 

श्री काटकी का पदाधिकार भारतीय बनस्पति सर्वेक्षण विभाग 
में साइंटिफिक असिस्टेंट के मौलिक पद पर उपर्युक्त तिथि से दो 
वर्ष की अवधि तक रहेगा । 

डी० पी० मुखर्जी, 
प्रशासकीय अधिकारी 


एल० एच० मीरचन्दानी , 
उपस्थापना अधिकारी 


- 


- 


भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र 

( कार्मिक प्रभाग ) 
बम्बई - 85, दिनांक 17 दिसम्बर 1971 
सं० 14 ( 21 )/ 71-स्थापना -तेरह / 1749 - - भाभा परमाणु 
अनसंधान केन्द्र के नियंत्रक एतद्वारा निम्नलिखित स्थानापन्न 
कामिक अधिकारियों को 1 मार्च, 1971 से सहायक कार्मिक 
अधिकारी के स्थायी पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त करते हैं : - - 

भाभा परमाणु 

टिप्पणी 
अनुसंधान 
केन्द्र में जिस 
स्थायी पद को 
ग्रहण किए 


बम्मई - 85, दिनांक 23 दिसम्बर 1971 
मं० 1 ( 3 ) / 71- स्थापना-पांच/ 344-- - भाभा परमाणु अनु 
संधान केन्द्र के नियंत्रक , विदेश व्यापार मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के एक स्थायी ग्रेड चार अधिकारी तथा इस अनुसंधान केन्द्र 
में प्रतिनियुक्त सहायक श्री मोहन लाल मूलचन्द गांधी को 28 जून 
1971 ( पूर्वाह्न ) से लेकर 30 नवम्बर 1971 ( अपराल ) तक 
की अवधि के लिए, श्री वाई० साम्बमूर्ती, सहायक कार्मिक अधिकारी, 
जिन्हें रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र , कलपक्कम , मद्रास में स्थानान्तरित 
किया गया है, के स्थान पर स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधि 
कारी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 27 दिसम्बर 1971 
सं० 1/ 1/ 68-स्थापना-बारह/ 3337--- भाभा परमाणु अनु 
संधान केन्द्र के नियंत्रक , एक स्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी श्री 
दयाल बूलचन्द कृपलानी को श्री ई० पी० पलमकोटे , सुरक्षा अधि 
कारी, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई, के स्थान पर 13- 9- 71 ( पूर्वाह्न ) 
से लेकर 30-10-71 ( अपराह्न) तक की अवधि के लिए स्थानापन्न 
रूप से सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

जी० बी० कुलकर्णी, 
उपस्थापना अधिकारी 


सं० 


12 


1. श्री टी० पी० 

राजस्थ 


2. श्री एन० जी० 

पेरुलेकर 


क्षेत्रीय व्यवस्थापन 
कमिश्नर, बम्बई के 
कार्यालय के स्थायि 
बत् निम्न श्रेणी लिपिक 
संयुक्त मुख्य नियंत्रक , 
आयात तथा निर्यात , 
बम्बई के कार्यालय 
के स्थायिवत निम्न 
श्रेणी लिपिक । 


बम्बई - 85 , दिनांक 29 दिसम्बर 1971 
सं० पी ए / 79 ( 27 ) / 71 - आर- चार - - भाभा परमाणु अनु 
संधान केन्द्र के नियंत्रक , भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक 
स्थायी निम्न श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक श्री मोरेश्वर 
गोपाल कार्निक को 1 अक्तूबर 1971 के पूर्वाह्न से लेकर 31 
दिसम्बर 1971 के अपराह्न तक की अवधि के लिए इसी अनु 
संधान केन्द्र में अस्थायी रूप से महायक कार्मिक अधिकारी नियक्त 
करते हैं । 

एस० पी० महाने , 
उप स्थापना अधिकारी ( आर ) 
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भारतीय डाक -तार विभाग 

मद्रास टेलीफोन्स 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग 

बम्बई- 5, दिनांक 1 जनवरी 1972 
सं० पी०पी०ई०डी०/ 3( 53 )/ 65-प्रशासन- 42 -- विद्युत परि 
योजना इंजीनियरी प्रभाग के आन्तरिक वित्त सलाहकार इसी 
प्रभाग के एक अस्थायी क्रय सहायक श्री टी० पी० जोसफ को 
21 दिसम्बर 1971 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने 
तक के लिए तदर्थ रूप से सहायक ऋय अधिकारी नियुक्त करने 


मद्रास, दिनांक 5 जनवरी 1972 
सं० ए०एम०टी० ए०ई 1- 5/XXXIV - - श्री बी . स्वामीनाथन 
जो स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत मद्राम टेलीफ़ोस जिले में 
सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे , 
थे , 18- 9 - 71 के दोपहर में अपने पूर्व संवर्ग पर प्रत्यावर्तित है 


___ सं० ए०एस०टी०ए०ई०- 5/ XXXIV - - श्री एस . नरसिंहन , 
जो स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत मद्रास टेलीफ़ोन जिले में सहा 
यक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप में काम कर रहे थे, 
11- 6- 71 के दोपहर से अपने पूर्व संवर्ग पर प्रत्यायतित हैं । 


___ सं० पी०पी०ई०डी० / 3 ( 53 )/ 65-प्रशासन- 41 --विद्युत परि 
योजना इंजीनियरी प्रभाग के आन्तरिक वित्त सलाहकार इसी 
प्रभाग के एक स्थायी ऋय सहायक श्री एस० एस० प्रधान 
को 21 दिसम्बर , 1971 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी 
होने तक के लिए सदर्थ रूप से क्रय अधिकारी नियुक्त करते है । 

के . शंकरनारायणन , 
प्रशासन अधिकारी 


सं० ए०एस०टी० ए०ई० - 5/ XXXIV - -- श्री पी० नारायण 
स्वामी , जो स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत मद्रास टेलीफ़ोन जिले 
में सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे 
थे , 4- 9- 71 के दोपहर से अपने पूर्व संवर्ग पर प्रत्यावर्तित हैं । 


__ वी० एस० नरसिंहाचारी , 
डिवीज़नल इंजीनियर ( प्रशासन ) 


औद्योगिक विकास मन्त्रालय 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 1971 
सं० 12( 520 )/ 66-प्रशासन ( राज . ) - परावर्तन के 
परिणामस्वरूप श्री डी० उपाध्याय ने 30 नवम्बर 1971 से 
लघु उद्योग सेवा संस्थान कलकत्ता में सहायक निदेशक ( ग्रेड 
II ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

सं० 12( 692 )/ 71-प्रशासन ( राज . ) ----परावर्तन के 
परिणामस्वरूप , श्री जे० एल० भार्गव ने 30 नवम्बर 1971 के 
अपराह्न को लघु उद्योग सेवा संस्थान लुधियाना में सहायक 
निदेशक ( ग्रेड-II ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

सं० 12 ( 605 )/ 68- प्रशासन ( राज . ) - परावर्तन के फल 
स्वरूप , श्री आर० एन० वर्मा ने 30 नवम्बर 1971 के अपराह्न 
को लघु उद्योग सेवा संस्थान पटना में सहायक निदेशक ( ग्रेड-II ) 
के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

के० वी० नरायणन , 
उप-निदेशक ( प्रशासन ) 


पूर्ति मन्त्रालय 
मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय 

मई दिल्ली -11, दिनांक 4 जनवरी 1972 
सं० ए० 35018/ एच०क्यू०/ 71- 72/प्रशा० ( सम० ) -- सहा 
यक मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी के पद पर अस्थायी पदो 
नति होने पर श्री एम० के० बनर्जी ने वेतन तथा लेखा अधि 
कारी, पूर्ति विभाग , कलकत्ता , के पद से भार त्याग दिया और उप 
मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी पूर्ति विभाग, कलकत्ता के 
कार्यालय में दिनांक 14 -12- 71 की पूर्वाह्न से सहायक मुख्य 
वेतन तथा लेखा अधिकारी का पद ग्रहण कर लिया । 

अरुणा वर्मा, 
उप मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी 


कार्यालय महानिदेशक, नागर विमानन 

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1972 
सं० ए०- 32013/ 6/ 71-ई०एच० -- राष्ट्रपति , भारतीय 
सांख्यिकी सेवा ग्रेड IV अधिकारी श्री बी० एस० मित्तल को इस 
कार्यालय में 1 दिसम्बर 1971 ( पूर्वाह्न ) से अगले आदेश तक 
सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं । 

एस० एकाम्बग , 
सहायक निदेशक प्रशासन , 
कृते महानिदेशक नागर विमानन 


वित्त मन्त्रालय 
केनीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला , 
नई दिल्ली-12, दिनांक 22 दिसम्बर 1971 
सं0 7/ 1971 - - श्री रामानन्द सिंह यादव , रसायन सहायक 
ग्रेड J, राजकीय अफीम व क्षाराभ कारखाना , गाजीपुर को दिनांक 
16 अक्तूबर 1971 ( अ ) से आगामी आदेशों के जारी 
होने तक उसी कारखाने में सहायक रसायन परीक्षक के पद पर 
स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है । 


वे० सी० रामनाथन , 

मुख्य रसायनज्ञ , 
केन्द्रीय राजस्व 
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चन्डीगढ़ केन्द्रीय उत्पादन कर तथा सीमा शुल्क समाहर्ता 

कार्यालय 


चण्डीगढ़ , दिनांक 28 दिसम्बर 1971 


( अर्थ कार्य विभाग ) 

नासिक रोड , दिनांक 1 जनवरी 1972 
सं0 3797/ए - महाप्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय , 
नासिक रोड , इसके द्वाग अवर पर्यवेक्षक श्री आय एस० पाल० 
को 1 जनवरी, 1972 के पूर्वाह्न से एक वर्ष के लिए तदर्थ 
रूप में अथवा यह पद नियमित रूप में इसके पहले भरा जाए 
तब तक के लिए म रक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते है । 


मु० स० पाठक 

महा प्रबन्धक 
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय 


सं० 190 -- श्री यज्ञ दत्त गुप्ता , निरीक्षक ( एसजी० ) 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय चण्डीगढ़ , की नियुक्ति , 
उत्पादन शुल्क के अधीक्षक द्वितीय श्रेणी रूप में वेतन 
क्रम 350- 25- 500- 30- 590-द० रो०- 30- 800-६० रो० - 30 
830 - 35- 900, में अगला आदेश होने तक की गई है । 
इन्होंने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधीक्षक , चण्डीगढ़ समाहर्ता 
लय , के पद का कार्यभार दिनांक 16-12- 1971 के बाद दो 
पहर में , श्री एन० एन० पराशर, अधीक्षक , चण्डीगढ़ समाहर्तालय , 
को कार्यभार से मुक्त करके ग्रहण किया । 

जि . शंकरन 

समाहर्ता 


बिल्ली दुग्ध योजना 
दिल्ली- 8, दिनांक 5 जनवरी 1972 
सं० 2-53/ 71-स्थापना- 1 - अध्यक्ष , दिल्ली दुग्ध योजना , 
श्री मनमोहन को डेरी रसायनज्ञ ( राजपत्रित श्रेणी JI ) के पद 
पर कार्य करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना में रुपये 350- 25 
500- 30- 590 -द० अ० - 30 - 800-६० अ० - 30 -830- 35- 900 
के वेतनमान में दिनांक 20 दिसम्बर , 1971 ( पूर्वाह्न ) से अगला 
आदेश मिलने तक तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

एम० पी० खोसला 
उप महाप्रबन्धक ( प्रशासन ) 


केन्द्रीय उत्पाव शुल्क समाहर्तालय : इलाहाबाद 

इलाहाबाद, दिनांक 28 दिसम्बर 1971 
सं० 171/ 1971 -- इस कार्यालय के स्थापना आदेश स० 
159/ 1971 दिनांक 30 जुलाई, 1971 , प्रेषित सं०i( 3 ) 
25 1-स्थापना / 71 दिनांक 30- 7-1971 के अन्तर्गत श्री जी० 
पी० दरबारी, स्थायी वरिष्ठ पदक्रम निरीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल , इलाहाबाद में नियुक्त 
थे इनकी नियुक्ति , अधीक्षिक द्वितीय श्रेणी , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
अस्थानापन्न रूप से वेतनमान रु0 350- 25- 500 - 30- 590 
द० रो०- 30- 800-६० रो०- 30- 830- 35- 900 में , अगला आदेश 
होने तक की गयी । इन्होंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल , गोरख 
पुर में अधीक्षक (प्रशासन ) के पद को दिनांक 7- 8-1971 
के पूर्वाह्न में श्री एस० बावशाह हुसैन , अधीक्षक , द्वितीय 
श्रेणी, को अतरिक्त कार्यभार मुक्त कर के ग्रहण कर लिया । 


रेल मन्त्रालय 
अनुसन्धान अभिकल्प और मानक संगठन 

लखनऊ- 5, दिनांक जनवरी 1972 
सं० ए०/ई०पी०- 2347 - - श्री श्रीनिवास , वरिष्ठ अभि 
कल्प इंजीनियर ( डीजल ) , अनुसंधान अभिकल्प और मानक 
संगठन , लखनऊ को दिनांक 15- 11- 71 से 10- 12- 71 ( अप 
राह ) तक उसी संगठन में तदर्थ व्यवस्था में द्वितीय श्रेणी में 
स्थानापन्न सहायक अभिकल्प इंजीनियर ( डीजल ) के रूप 
में पदोन्नत किया गया । 

एम० श्रीनिवासन 

महा निदेशक 


एम० बी० एन० राव , 

समाहर्ता, 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

इलाहाबाद 


पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 

( कार्मिक शाखा ) 
गुहाटी दिनांक दिसम्बर , 1971 
सं० ई०/ 55/ III / 93( 0 ) - - परिवहन ( इंजन ) एवं यांत्रिक 
इंजीनियरी विभाग के अवर वेतनमान के अधिकारी श्री एस० 
पी० खन्ना को दिनांक 24- 1- 70 से प्रवर वेतनमान में स्थायी 
किया जाता है । 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता क्षेत्र, मध्य प्रदेश एवं विवर्म 

मागपुर, दिनांक 4 जनवरी 1972 
सं० 81/ - श्री डी० पी० दुबे ने जो पिछले दिनों 
रायपुर एकीकृत प्रभाग में अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
क्षेणी 1 के पद पर नियुक्त थे, सहायक समाहर्ता के पद पर नियुक्ति 
होने पर दिनांक 1 दिसम्बर, 1971 के पूर्वाह्न से, सहायक समा 
हर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , एकीकृत प्रभाग इंदौर के पद का कार्य 
भार संभाल लिया । 


एन० एन० टंडन 

महाप्रबन्धक 


विपिन मानेकलाल 

समाहर्ता 
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यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान 
पर जागृत कर्नाटक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम 
इसके प्रतिकूल कारण दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट 
दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


मैसूर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय , बंगलौर 

__ बंगलौर , दिनांक 7 जनवरी 1972 
सं0 25/ 71-- - मंत्रालय के दिनांक 22 अक्टूबर , 1971 
के आदेश सं० 134/ 71 ( फा०सं० ए० 220 12/ 30/ 71 ) के 
अनुसरण में श्री एम० काक ने जो हाल ही में बंगलौर I डिवी 
जन म केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक श्रेणी I थे, 29 नवम्बर , 
1971 के दोपहर पूर्व से सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , 
निपानी का कार्यभार संभाल लिया है । 

सं० 26/ 71- ~मंत्रालय के दिनांक 22 अक्टूबर , 1971 
के आदेश सं0 134/ 71 ( फा० सं० ए०22012/ 30/ 71 ) के 
अनुसरण में श्री डी० पी० आर्य ने जो हाल ही में इस समाहर्ता 
कार्यालय में मैसूर में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक समाहर्ता 
थे, 3 दिसम्बर , 1971 के दोपहरपूर्व से बंगलौर में केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क के सहायक समाहर्ता, मुख्यालय निवारक का 
कार्यभार संभाल लिया । 

एम० सी दास , 

समाहर्ता 


कम्पनी अधिनियम 1956 एवं कप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड 
के विषय में । 

बम्बई , दिनांक 4 जनवरी 1972 
सं० 14003/ 560( 3 ) -कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवमान पर कंप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल 
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

हरि प्रसाद , 
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार , महाराष्ट्र 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और सनदीप बेनीफिट चिटफंड 
लिमिटेड के विषय में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और अचुता येनिफिट स्कीम प्राईवेट 

लिमिटेड के विषय में । 
मंगलौर , दिनांक 24 दिसम्बर 1971 
सं० 

कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3) के अनुसरण में एतद्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
अचता बेनिफिट स्कीम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रति 
कूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

ह० अपठनीय 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 


दिल्ली , दिनांक 12 जनवरी 1972 
सं० 3606/ 416 - कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
सनदीप बैनीफिट चिटफन्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके 
प्रतिकल कारण दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम 1954 एवं बेन्टेकस प्राईवेट लिमिटेड के विषय 


कम्पमी अधिनियम 1956 और आर्थिक सहयोग ए चिट 
फंड, प्राईवेट लिमिटेड के विषय में :-- 

दिल्ली , दिनांक 12 जनवरी 1972 
सं0 3647/ 426- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि आर्थिक सहयोग एण्ड चिटफन्ड प्राइवेट लिमिटेड का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गई है । 


बबई, दिनांक 1 जनवरी 1972 
___ सं० 6826/ 560----कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचमा 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर बेंन्टेक्स 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकुल कारण दर्शित न किया 
गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विध 
टित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम 1956 एवं जागृत कर्नाटक परलोकेशम 
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में : -- 

बम्बई , दिनांक 1 जनवरी 1972 
सं० 12732/ 560 ( 3 )-- - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा 


कम्पनी अधिनियम 1956 और होप चिट फंड एंड फाइमेन्स 
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में 

दिल्ली व हरियाणा , दिनांक 12 जनवरी 1972 

सं० 3683/ 412- - कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि हीरा चिटफन्ड एण्ड फाईनन्त प्राईवेट लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गई है । 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 और पिलग्रिमस ट्रेवेल सर्विस 
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और श्री शाकम्बर साईमरचन्टस 
असोसियेशन लिमिटेड, के विषय में । 

पंजियक समवाय, राजस्थान 


दिल्ली , दिनांक 12 जनवरी 1972 


जयपूर , दिनांक 3 जनवरी 1972 


सं0 3773/ 422-- --कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्दारा यह सूचना 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पिलग्रिम 
ट्रैवेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण 
दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और 
उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


मं० 210/ 13 - --यत : श्री शाकम्बर , साल्ट मरचेंट्स 
एशोशिएशन लि . ( समापन में ) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
साम्भरलेक में है का समापन किया जा रहा है । 


और अतः अधोहस्ताक्षरित यह विश्वास करने का युक्ति 
युक्त हेतुक रखता है कि कोई समापक कार्य नहीं कर रहा है , 
और यह कि लिक्वेडियर्स स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट्स जो समापक 
द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित है, छह क्रमवर्ती मास के लिए 
नहीं दी गई है । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और गुप्ता फाइनेन्स एंड 
चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 


दिल्ली , दिनांक 12 जनवरी 1972 
सं0 3784/ 418 - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि गुप्ता फाइनन्स एण्ड चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गई है । 


अत अब कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की 
उपधारा ( 4 ) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया 
जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास के अवसान पर 
श्री शाफम्बर साल्ट मरचेंट्स एशोशिाशन लि० ( समापन में ) 
का नाम, यदि इसके प्रतिकूल हेतुक दर्शित नही किया जाता है तो , 
रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और फर एण्ड फीदर टूरज 
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और वी स्कार्य आयरन एंड 
स्टील डोलर्स एसोसियशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 


जयपुर , दिनांक 4 जनवरी 1972 


दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 1972 
सं० 5187/ 243 -- कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर फर 
एण्ड फीदर टूरज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण 
दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


सं० 904/ 29 - - यत : दी स्कार्प आयरन एण्ड स्टील 
डीलर्स एशोशिएशन प्राइवेट लिमिटेड ( अन्डर लिक्वीडेसन ) 
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बजाज बाजार , अलवर में है 
का समापन किया जा रहा है । 


। 


और यतः अधोहस्ताक्षरित यह विश्वास करने का 
युक्तियुक्त हेतुक रखता है कि कोई समापक कार्य नहीं कर रहा 
है , और यह कि लिक्वीडेटर्स स्टेटमेंट आफ एकाउन्टस जो समापक 
द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित है , छह क्रमवर्ती मास के लिए 
नहीं दी गई है । 


कम्पनी अधिनियम, 1956 और डोगरा स्टील्स प्राईवेट 
लिमिटेड के विषय में । 

दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 1972 


सं० 4583/ 414 - - कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
डोगरा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकल कारण 
दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


अत: अब भारतीय कम्पनी अधिनियम , 1913 की धारा 
247 की उपधारा ( 4 ) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास के 
अवसान पर दी स्कार्प आयरन एण्ड स्टील्स डीलर्स एशोशिएशन 
प्रा० लि . ( अन्डर लिक्वीडेशन ) का नाम , यदि इसके प्रतिकूल 
हेतुक दर्दाशत नहीं किया जाता है तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और कम्पनी विटित कर दी जाएगी । 


ह . अपठनीय 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार , 

दिल्ली 


प्रभु शंकर माथुर, 
पंजियक समवाय , 

राजस्थान 


- 


- 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 और ललितकला निकेतन प्राईवेट टंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन कर आए लोगों के कुछ वर्गों 
लिमिटेड के विषय में 

को 45 वर्ष की आय तक छट दी जा सकती है । अनसचित जातियों 

तथा अनु मूचित आदिम जातियों के उम्मीदारों के लिए ऊपरी 
मद्रास , दिनांक 4 जनवरी 1972 

आय- सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है । विशिष्ट परिस्थितियों 
सं० 3668/ 560/ 71 -- कम्पनी अधिनियम , 1956 की 

को छोड़कर अन्य लोगों को किसी प्रार की छूट नही दी जाएगी और 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनसरण में एतदद्वारा यह 

यह छूट किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । अन्य दृष्टियों 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 

से सुयोग्य उम्मीदवारों को , आयोग यदि चाहे तो , योग्यताओं में 
ललितकला निकेतन प्राइवेट लिमिटेड का है नाम इसके प्रतिकूल 

छूट प्रदान कर सकता है । केवल उन पदों को छोड़कर जिनके संबंध 
कारण दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 

में ऐसा वेतन न देने का उल्लेख किया गया हो , विशेषतया योग्य 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

एवं अनुभवी उम्मीदवारों को उच्च प्रारम्भिक वेतन दिया जा 
एस० रामबदन , सकता है । 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

आवेदन -प्रपन्न और विवरण सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , 

पोस्ट बाक्स संख्या 186, नई दिल्ली में , प्राप्त किए जा सकते हैं । 
कम्पनी अधिनियम 1956 और बी० सिम्हा प्राईवेट लिमिटेड 

प्रपन के लिए अनुरोध करते समय पद का नाम , विज्ञापन संख्या एवं 
के विषय में 

मद- संख्या अवश्य लिखें और साथ ही प्रत्येक पद के लिए कम से कम 

23 :< 10 सें० मी० आकार का अपना पता लिखा हुआ टिकट रहित 
पटना, दिनांक 4 जनवरी 1972 

लिफाफा भेजना चाहिए । लिफाफे पर उस पद का नाम लिखा होना 
सं० 4 ( 72) -~-कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा चाहिए जिसके लिए आवेदन- प्रपत्र मांगा जा रहा है । 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना आयोग 1 - 1- 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर बी० वस्तुत : विस्थापित तथा 1 जून , 1963, और 1 नवम्बर , 
सिन्हा प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकल कारण दर्शित 1964 को या उसके बाद क्रमशः बर्मा और श्रीलंका 
न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का शुल्क माफ कर सकता है जो 
विघटित कर दी जाएगी । 

यथार्थतः निर्धन हो । प्रत्येक पद के लिए अलग - अलग शुल्क के साथ 
एस० एस० सेठ , 

अलग -अलग आवेदन-पत्र भेजना चाहिए । विदेशों में रहने वाले 
कम्पनियों के निबन्धक , बिहार 

उम्मीदवार आवेदन -प्रपत्र न मिलने पर , सादे कागज पर आवेदन 
कर सकते हैं और स्थानीय भारतीय दूतावास में शुल्क जमा कर 

सकते है । अपेक्षित होने पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए 
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 ( 2 ) के अधीन 

उपस्थित होना पड़ेगा । रु० 8 . 00 ( अनुसूचित जातियों एवं अनु 

सूचित आदिम जातियों के लिए रु . 2 . 00 ) के रेखांकित किए हुए 
कम्पनी अधिनियम , 1956 के मामले में और स्बिन रीनी , भारतीय पोस्टल आर्डर सहित , आवेदन -पत्र स्वीकार करने की 
एण्ड फेबीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय स्टिल रोली 

अंतिम तारीख 21 फरवरी , 1972 ( विदेशों में तथा अंडमान एवं 

निकोबार , लकादिय , मिनिक्वाय एवं अमितदिवि द्वीपसमूहों में 
कटक, दिनांक 5 जनवरी , 1972 

रहने वाले आवेदकों के लिए 6 मार्च, 1972 ) है । खजाना रसीदों को 
सं० एल० 3/ 8/ 71 - - सिबिल अर्जी सं० 8/ 1968 ओडीसा 

स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
( कटक ) में स्थित उच्च न्यायालय के तारीख 8- 12 - 71 

क्रम संख्या 3, 7 के पद तथा कम- संख्या 8 का एक पद स्थायी 
के आदेश द्वारा स्टिल रोली एण्ड फैलीकेशन प्राइवेट लिमिटेड 

है । क्रम संख्या 1 का पद तथा क्रम- संख्या 11 का एक पद स्थायी है 
का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है । 

किन्तु उन पर नियुक्ति अस्थायी आधार पर की जाएगी । क्रम- संख्या 
हा अपठनीय 

2 तथा 14 के पद अस्थायी है किन्तु उनके स्थायी कर दिए जाने 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार, ओड़ीसा 

की संभावना है । क्रम - संख्या 9 के पद अस्थायी है किन्तु उनके स्थायी 

आधार पर बने रहने की संभावना है । क्रम -संख्या 5, 10, 12 , 
संघ लोक सेवा आयोग 

15, 16 के पद तथा क्रम संख्या 11 के दो पद अस्थायी है किन्तु 
विज्ञापन संख्या 4 

उनके अनिश्चित काल तक चलते रहने की संभावना है । क्रम - संख्या 
निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते 

6 के पद अस्थायी है किन्तु उनके अनिश्चित काल तक चलते रहने 
है । उम्मीदवार की आयु 1- 1- 1972 को निर्धारित आयु सीमाओं 

तथा अन्ततः स्थायी कर दिए जाने की संभावना है । क्रम -संख्या 
के अंतर्गत होनी चाहिए, किन्तु सरकारी कर्मचारियों को , उन पदों 

4 का पद अस्थायी है किन्तु उसके चलते गहने की संभावना है । 
को छोड़कर जिनके सबंध में ऐसी छूट न देने का उल्लेख किया गया 

क्रम संख्या 8 के दो पद अस्थायी है किन्तु उनके दीर्घकालीन आधार 
हो , आय- सीमा में छूट दी जा सकती है । ऊपरी आयु-सीमा में पूर्वी 

पर चलते रहने की संभावना है । क्रम - संख्या 13 का पद अस्थायी है । 
पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों, बर्मा और श्रीलंका से प्रत्या 

क्रम - संख्या 5 का एक पद , यदि उपयुक्त उम्मीदवार मिलते है 
वर्तित व्यक्तियों तथा कीनिया , उगांडा और संयुक्त गणराज्य तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीद 
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वारों के लिए आरक्षित है अन्यथा उक्त दोनों पदों को अनारक्षित 
समझा जाएगा । क्रम - संख्या 5 तथा 8 में से प्रत्येक का एक पद उन 
आपातकालीन आयुक्त अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के 
लिए आरक्षित है जिन्हें 1 - 11 -- 1962 के बाद किन्तु 10 जनवरी , 
1968 से पूर्व मशस्त्र मेनाओं में कमीशन प्राप्त था और जो बाद 
में नियुक्त हा सैन्य मेवा के कारण हुई विकलांगता के फलस्वरूप 
अपांग हा /निमुक्त होने वाले हों । यदि आरक्षित वर्गा के उपयुक्त 
उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो इन पदों को अनारक्षित समझा जाएगा । 
क्रम संख्या 9 का एक पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के 
लिए आरक्षित है और उनके न मिलने पर अनुसुचित आदिम जातियों 
के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा और दोनों के न मिलने पर 
अनारक्षित समझा जाएगा । क्रम -संख्या 9 का एक पद अनुसूचित 
आदिम जातियो के उम्मीदवागं के लिए आरक्षित है और उनके न 
मिलने पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 
रहेगा और दोनों के न मिलने पर अनारक्षित समझा जाएगा । 


क्रम संख्या 8 का एक पद तथा क्रम - संख्या 16 का एक पद 
अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । क्रम - संख्या 
6 का एक पद अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए 
आरक्षित है । 

क्रम संख्या 2 तथा 4 के पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों 
के लिए आरक्षित है और इनके लिए केवल उन्हें ही आवेदन करना 
चाहिए । क्रम - संख्या 10 का पद अनुसूचित आदिम जातियों के 
उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और इसके लिए केवल उन्हें ही 
आवेदन करना चाहिए । 


4. एक प्राविधिक सहायक ( मॉडल्स ), विज्ञापन तथा 
दृश्य -प्रचार निदेशालय , सूचना और प्रसारण मंत्रालय । बेतन :---- 
रु० 325-15- 475-६० रो०- 20- 575 । आयु- सीमा : - - 
40 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य :-- - ( i ) किमी मान्यताप्राप्त 
संस्था से वाणिज्य कला अथवा मॉलिंग में डिप्लोमा । ( ii ) किसी 
मुप्रतिष्ठित मॉडल निर्माण फर्म या प्रदर्शन एजेंसी या प्राविधिक 
कर्मशाला में काष्ठ, धातु, प्लास्टर आदि के मॉडल बनाने का लगभग 
3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । 

5. छह इंजीनियर, अनुसंधान एवं विकास संगठन , विद्युत 
उधोग, औद्योगिक विकास मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) । 
वेतन :-- -रु . 400 400- 450- 30- 600- 35- 670 -६० रो० -35 
950 । आय- सीमा :- --35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य :---- ( क ) 
3 पदों के लिए : ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में 
वैद्युत इलैक्ट्रॉनिक / यांनिक इंजीनियरी म डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता 
( ii ) किसी विख्यात प्राविधिक संगठन या औद्योगिक प्रतिष्ठान 
में लगभग एक वर्ष का अनुभव जिममें नियंत्रण या औद्योगिक इलै 
क्ट्रॉनिकी में अनुसंधान , विकास , अभिकल्पन या निर्माण का अनुभव 
सम्मिलित हो । ( ख ) 2 पदों के लिए : ( i ) किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय/ संस्था से वैद्युत इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरी में डिग्री 
अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) किमी विख्यात प्राविधिक संगठन 
या औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगभग एक वर्ष का अनुभब जिसमें 
मशीनों, स्विचगियर , ट्रांसफार्मर आदि के अनुसंधान , विकास , 
अभिकल्पन या निर्माण का अनुभव गम्मिलित हो । 
( ग ) एक पद के लिए : (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय / संस्था से वैद्युत / यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी में डिग्री 
अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) किसी विख्यात प्राविधिक संगठन 
या औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगभग एक वर्ष का अनुभव जिसमें 
परिचालन यंत्रविन्यास , गीयर प्रणाली आदि के अनुसंधान , विकास , 
अभिकल्पन या निर्माण का अनुभव मम्मिलित हो । 

6. तीन कर्मशाला अधिकारी, क्लास 1 ( बर संचार 
इंजीनियरी ), वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, रक्षा मंत्रालय । 
वेतन : ---रु० 400- 100 - 450- 30- 600- 35- 670-द० रो०- 35 
950 । आय -सीमा : - - 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : --- (i ) 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में दूर संचार/ इलेक्ट्रॉनिक 
इंजीनियरी में डिग्री । ( ii ) लगभग दो वर्ष का व्यावसायिक 
अनुभव । 
___ 7. प्रयुक्त विज्ञान ( वैधुत् ) का एक लेक्चरर, नौ 
इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय , जहाजरानी महानिदेशालय । 
वेतन : - 60 590- 30- 830- 35- 9001 आयु -सीमा : - 40 वर्ष । 
योग्यताएं : अनिवार्य : - - (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 
मे वद्युत इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) 
किमी विख्यात इंजीनियरी फर्म में (बिक्री विभाग में नहीं ) कर्म 
शाला से संबद्ध 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव तथा कुछ व्यावहारिक 
अनुभव सहित वैद्युत इंजीनियरी में अध्यापन का 2 वर्ष का अनुभव 
अथवा अध्यापन तथा कर्मशाला मे संबद्ध कार्य का कुल मिलाकर 
दो वर्ष का अनुभव । 

8. तीन सहायक मास्टर, भारत सिक्योरिटी प्रेस , वित्त 
मंत्रालय । वेतन : - 30 530 - 30- 830- 35- 900 । आयु सीमा :--- 


भाग क 


____ 1. एक प्रिसिपल , राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला , रक्षा 
मंत्रालय । वेतन : ---रु . 1600- 100 - 2000 । आय -सीमा : --- 
45 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - - अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ 
प्रथम श्रेणी की " मास्टर " डिग्री तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय कालेज में लगभग 12 वर्ष का शिक्षण और या प्रशासनिक 
अनुभव । अथवा अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ कम से कम द्वितीय 
श्रेणी की मास्टर डिग्री तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 
कालेज में लगभग 15 वर्ष का शिक्षण और या प्रशासनिक अनुभव । 


2. एक लेक्चरर ( गणित ) , प्रयुक्त वित्त विभाग पंजाब, 
इंजीनियरी कालेज , चंडीगढ़ । वेतन :-- - 50 400 - 30 - 700 -40 
11001 आय- सीमा : - - 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - - किसी 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में द्वितीय श्रेणी की एम० 
ए०/ एम० एस - सी० डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । 


3. फ्रेंच भाषा का एक दुभाषिया एवं अनुवावक , विदेश 
मंत्रालय । वतन : - 50 400- 400- 450- 30- 600- 35- 670-द० 
रो० - 35- 9501 आयु- सीमा : - 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य :---- 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फ्रेंच भाषा में डिग्री 
अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii )फंच पढ़ाने का या फ्रेंच से अंग्रेजी 
तथा अंग्रेजी मे कंच में अनुवाद कार्य दुभाषिया कार्य का पांच 
वर्ष का अनुभव । ( ii ) फेंग तथा अंग्रेजी में धाग प्रवाह बोलने 
तथा लिखने की योग्यता । 
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35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - वैद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी योजना ), विपणन और निरीक्षण निवेशालय , कृषि मंत्रालया 
में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । 

वेतन : - - रु० 325- 15- 475-द० रो० -20-575 | आयु- सीमाः 
___ 9. सात सहायक इंजीनियर (सिविल ), लोक निर्माण 

30 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - - ( i) किसी मान्यताप्राप्त 
विभाग , गोआ, दमन तथा वियु सरकार । वेतन :--- रु० 350- 25 

विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में विशेषज्ञता सहित कृषि 
500- 30- 590- द० रो०- 30- 800- द० रो - 30- 830 - 35- 9001 

विज्ञान में एम० एस-सी० डिग्री या पशुरोग विज्ञान में डिग्री अथवा 
आय- सीमा : - ~ 30 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य: - - किसी मान्यता 

समकक्ष योग्यता । 
प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष 

16. चार पूर्णकालिक महिला चिकित्सा अधिकारी ( परिवार 
योग्यता । 

नियोजन ) , रक्षा मंत्रालय । वेतन : - - रु० 350- 25- 500 
10. एक सहायक खान सुरक्षा निदेशक , खान सुरक्षा 

30- 590-६० रो०- 30- 830- 35- 900 ( स्नातक चिकित्सा 
महानिदेशालय, धनबाव, श्रम और रोजगार विभाग , श्रम और 

अधिकारियों के लिए ) तथा रु० 350- 15- 380- 20- 500-६० 
पुनर्वास मंत्रालय । वेतन : - - रु . 350-25- 500-30- 590-६० रो - 20- 600 ( लाइसेंशिएट चिकित्सा अधिकारियों के लिए ) 
रो०- 30- 800-द० रो०- 30- 830- 35- 900 । आयु-सीमा : - - तथा साथ में वेतन के 25 % की दर से प्रैक्टिस न करने का भत्ता 
40 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - -किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

जो कम से कम रु0 150/- प्रतिमास होगा । आयु -सीमा:- 45 वर्ष । 
विद्यालय संस्था से खान विद्या या खान इंजीनियरी में डिग्री या भूतपूर्व ए० एम० सी० अधिकारियों के लिए 50 वर्ष तक छूट दी जा 
डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता । 

सकती है । योग्यताएं : अनिवार्य: - ( i ) भारतीय मेडिकल काउंसिल 

अधिनियम , 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची में अथवा तृतीय 
11. तीन सहायक वास्तुविद्, दिल्ली नगर निगम । बतन : - - 
रु० 350- 25-500- 30- 590-द० रो०- 30- 800-द० रो०- 30 

अनुसूची के भाग II में निबद्ध ( लाइसेंशिएट योग्यताओं को छोड़कर ) 
830- 35-900। आयु- सीमा : - - 35 वर्षे । योग्यताएं : अनिवार्य 

मान्य मेडिकल योग्यता [ तृतीय अनुसूची के भाग II में निबद्ध 
: - - (i ) किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री 

शैक्षिक योग्यताओं से युक्त उम्मीदवारों को चाहिए कि वे भारतीय 

मैडिकल काउंसिल अधिनियम , 1956 की धारा 13 ( 3 ) में निर्धा 
अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) लगभग 2 वर्ष का व्यवसायिक 
अनुभव । 

रित शत भी पूरी करते हो । ( II ) अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप का 

समापन । नोट : - यदि ग्रेजुएट उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो 
12. एक सहायक निदेशक , भारत नारवे परियोजना , 

भारतीय मैडिकल काउंसिल अधिनियम 1956 की अनुसूची 
एफिलम , प्रोसिय कृषि मंत्रालय : वेतन : ---- रु . 400- 400 

में निबद्ध लाइसेंक्षिएट मैडिकल योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के 
450- 30- 600 - 35- 670-द० रो०- 35- 950 । आय 

अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप का समापन करने पर उनकी उम्मीद 
सीमा: - - 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य :---- (i ) किसी मान्यता 

वारी पर भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है । 
प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणिविज्ञान या समुद्री जीव विज्ञान या 
समुद्र विज्ञान या रसायन विज्ञान में " मास्टर डिग्री अथवा केन्द्रीय 

भाग ख 
मात्सियकी शिक्षण संस्थान , बम्बई, का एसोशिएट डिप्लोमा । 

फार्म रेडियो अधिकारियों के अस्थायी पदों पर भरती , 
( ii ) समुद्री मात्सियकी कार्य में लगभग 3 वर्ष का अनुभव जिसमें आकाशवाणी महानिदेशालय , सूचना और प्रसारण मंत्रालय । 
दायित्वपूर्ण पद पर प्रशासनिक अनुभव सम्मिलित हो । ( iii ) तट सामान्य केन्द्रीय सेवा , क्लास II राजपत्रित , गैर -लिपिक वर्गीय 
दूर केन्द्रों में आधुनिक मत्स्य- ग्रहण प्रणाली का परिचय । 

इनमें से कुछ पद अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित आदिम जातियों 
13. एक उप वरिष्ठ विपणन अधिकारी ( क्षेत्रीय कार्यालयों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे । विशिष्ट परिस्थितियों 
की स्थापना ), विपणन औरनिरीक्षण निवेशालय , कृषि मंत्रालय । को छोड़कर आगामी एक वर्ष में ऐसे पदों के लिए कोई और विज्ञापन 
वेतम: - - रु० 590- 30- 830- 35- 900 आयु -सीमा : -. - 35 वर्ष । जारी नहीं किया जाएगा । 
योग्यताएं : अनिवार्य: --- ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 

इस विज्ञापन के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
से पशुपालन विज्ञान में विशेषज्ञता सहित कृषि विज्ञान में एम० 

10 ( 6 निश्चित और 4 संभाव्य रिक्तियां ) है , जिसमें 
एस -सी० डिग्री या पशुरोग विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । 

परिवर्तन किया जा सकता है इनमें से 3 पदअनुसूचित 
( ii ) पशुधन और पशुधन उत्पाद के क्षेत्र में लगभग 3 वर्ष 

जातियों तथा एक अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीद 
का अनुभव जिसमें सहकारी विपणन सम्मिलित हो : 

वारों के लिए आरक्षित है । यिद अनुसूचित जाति 
14. एक रोग अन्वेषण अधिकारी , गोआ , वमन और विय अनसूचित आदिम जतियों के उपयुक्त उम्मीदवार नही 
सरकार । खेतम : - - रु . 350- 25-500- 30- 590- द० रो० मिलते हैं तो भी उक्त आरक्षित पदों को अनारक्षित नही समझा 
30 - 800 । आय - सीमाः - - 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य: --- 

जाएगा । पद अस्थायी हैं किन्तु उनके अनिश्चित काल तक चलसे 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विविद्यालय से पशुरोगविज्ञान में डिग्री रहने की संभावना है । वेतन : - - रु . 400 - 25 - 500 - 30 
अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) पशुपालन, वरीयत: शूकर 590 -दरो - 30 - 800 - द० रो० - 30 -- 830 - 35 - 900 । 
पालन ( Swine Husbandry ) में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण । विशेषतया योग्य एवं अनुभवी उम्मीदवारों को उच्च प्रारम्भिक 
( iii ) रोग नियंत्रण अन्वेषण में लगभग 3 वर्ष का अनुभव । 

वेतन दिया जा सकता है । आय- सीमा : - - 1 - 1 - 1972 को 35 
15. एक सहायक विपणन अधिकारी (पशुधर्म मीचन वर्ष ( अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के 
हेतु जार डिमास्ट्रेशम एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष ) । सरकारी कर्मचारियों के लिए 
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आयु- सीमा में छूट दी जा सकती है । योग्यताएं : अनिवार्य : - -- 
(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कृषि विज्ञान में 
डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) केन्द्रीय राज्य सरकारों का 
संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि विभागों में कृषि प्रसार सूचना कार्य का 
लगभग 5 वर्ष का अनुभव । (iii ) सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण के लिए 
कृषि सूचना प्रकल्पन तथा प्रसाधन का अनुभव जो , वरीयत : रेडियो 
प्रसारणों के माध्यम से हो । 


जुलाई , 1972 से प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिए 

परिशोधित विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत भारतीय 

नौसेना के लिए चयन । । 
नौसेना एकेडेमी , कोचीन में , जुलाई , 1972 से प्रारम्भ होने 
वाले सन्न के लिए परिशोधित विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत स्पेशल 
ऐंट्री केडेटों की हैसियत से भारतीय नौसेना की कार्यकारिणी शाखा 
में प्रवेश हेतु नौसेना कैडेटों का चयन उन उम्मीदवारों में से किया 
जाएगा, जिन्ह दिसम्बर, 1969 में तथा उससे पूर्व आयोजित 
नेशनल डिफेंस एकेडेमी परीक्षा के परिणामों के आधार पर नेशनल 
डिफेंस एकेडेमी में प्रवेश के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनु 
शंसित किया गया था किन्तु रिक्तियों के अभाव के कारण नेशनल 
उिफेंस एकेडेमी में प्रवेश नहीं दिया जा सका था । केवल अविवाहित 
उम्मीदवार ही विचार किए जाने के पात्र होंगे । उन्हें निम्नलिखित 
शते भी अवश्य पूरी करनी चाहिए । 

2. आयु- सीमाएं : -- उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई, 1952 , 
से पूर्व का तथा 1 जुलाई, 1955 के बाद का नहीं होना चाहिए । 
इन आयु-सीमाओं में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी । 

3. योग्यताएं :- --उम्मीदवार ने निम्नलिखित में से कोई एक 
परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो : ( क ) किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय बोर्ड से गणित , भौतिकी तथा रसायन विज्ञान के 
परीक्षा विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णता- अंकों साथ इंटरमीडिएट या 
समकक्ष परीक्षा ; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 
गणित , भौतिकी तथा रसायनविज्ञान के परीक्षा विषयों में न्यूनतम 
उत्तीर्णता- अंकों के साथ त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की प्रथम वर्ष की 
परीक्षा ; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्था की प्री 
इंजीनियरी या समकक्ष परीक्षा ; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विधालय/ संस्था से पंचवर्षीय इंजीनियरी डिग्री कोर्स की प्रथम 
वर्ष की परीक्षा ; अपवा ( प ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 
बोर्ड की इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा, अथवा किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की प्रथम वर्ष की परीक्षा , 
बशर्ते कि उपर्युक्त सत्र में सम्मिलित होने से पूर्व उसने किसी मान्यता 
प्राप्त बोर्ड की हायर सैकेंडरी परीक्षा/ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट 
परीक्षा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की प्रीन्यनिवर्सिटी 
परीक्षा गणित , भौतिकी तथा रसायन विज्ञान के परीक्षा 
विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णता- अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली हो । 
विशेष मामलों में , आयोग यदि चाहे तो , उपर्युक्त योग्यताओं में से 
कोई योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार को शैक्षिक रूप से योग्य 
मान सकता है बशर्ते कि उसके पास ऐसी योग्यताएं हों , जिनका स्तर 
आयोग के विचार से उक्त चयन हेतु विचार किए जाने के लिए 
समुचित माना जाए । 


नोट : - नौसेना एकेडेमी में प्रवेश दिए जाने से पूर्व उम्मीदवारों 
की फिर से स्वास्थ्य परीक्षा होगी और इसके लिए उन्हें चुने हुए 
केन्द्रों पर उपस्थित होना पड़ेगा । 

4. जो उम्मीदवार उपर्युक्त चयन हेतु विचार किए जाने के 
इच्छुक हों उन्हें चाहिए कि वे निम्नलिखित विवरण प्रमाण-पत्र आदि 
प्रस्तुत करते हुए सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , 
नई दिल्ली -11, को तुरंत आवेदन करें । 

(i ) नाम तथा पत्न -व्यवहार का पूरा पता ; 
( ii ) नेशनल डिफेंस एकेडेमी परीक्षा का महीना और वर्ष ; 

जिसके आधार पर उसने नेशल डिफेंस एकेडेमी में 

प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त की हो ; 
( iii ) उपर्युक्त ( ii ) से संबद्ध रोल नम्बर ; 
(iv ) मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा से लेकर अब तक 

उत्तीर्ण की गई सभी परीक्षाओं का विवरण , जिसमें 
परीक्षा के विषय , उत्तीर्ण होने का वर्ष तथा विश्वविद्या 

लय बोर्ड/ संस्था के नाम दिए जाएं । 
( v ) मूल प्रमाण-पत्र ( प्रतिलिपि प्रतिलिपियों के साथ ) 

जिनमें उत्तीर्ण परीक्षाओं के नाम तथा उन परीक्षाओं 

के लिए निर्धारित अध्ययन के विषय दिए गए हों ; 
(vi) हाल ही के पासपोर्ट आकार ( लगभग 5 सें० मी० 

X7 से०मी०की फोटो की दो प्रतियां, जिनमें से एक 
प्रति तो आवेदन-पत्र के पहले पृष्ठ पर चिपका देनी 
चाहिए तथा दूसरी प्रति आवेदन-पत्र के साथ अच्छी 
तरह नस्थी कर देनी चाहिए । फोटो की प्रत्येक प्रति के 

ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए । 
जो उम्मीदवार पहले से ही सरकारी सेवा में हों ( थल , जल , 
तथा वायु सेना में सेवारत उम्मीदवारों सहित ) उन्हें अपने आवेदन 
पत्र संबद्ध विभाग कार्यालय के अध्यक्ष अथवा कमांडिंग अफसर , 
जैसी स्थिति हो , की मार्फत ही भेजना चाहिए । अन्य सभी उम्मीद 
वारों के आवेदन -पत्र , चाहे वे गैर- सरकारी नौकरी में लगे हो या 
सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उद्यमों आदि में काम कर 
हों , सीधे लिए आएंगे । 

5. अंतिम तारीख : - - आवेदन-पत्र ( सादे कागज पर ) 
सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग , 
धोलपुर हाउस , नई दिल्ली - 11, के पास अधिक से अधिक 6 मार्च, 
1972 ( विदेशों में तथा अंडमान एवं निकोबार , तथा लकादिव , 
मिनिक्वाय और अमिनदिवि द्वीपसमूहों में रहने वाले उम्मीदवारों 
द्वारा 20 मार्च 1972 ) तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए । 

6. महत्वपूर्ण : आवेदन -पत्रों पर और आवेदन -पत्रों के लिफाफे 
पर सबसे ऊपर निम्नलिखित शब्द अवश्य लिखे जाएं : -- 
" जुलाई , 1972, से प्रारम्भ होने बामे सब लिए 

परिशोधित विशेष प्रवेश योजना के अन्तर्गत भारतीय 
नौसेना के लिए चयन " 

राजेन्द्र लाल 

सचिव 
संघ लोक सेवा आयोग 
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SUPREME COURT OF INDIA 

New Delhi - 1, the 11th January 1972 
New Delhi, 1/10 517. Juury 1972 

No. 7 / Est. / CI / 71 ( 1445 ) . - The President is pleased to 

appoint Lt. Col Narindar Nath Thakral to the post of 
No. F .6 / 72 - SCA ( I ) — The Hon ble the Chief Justice 

Assistant Director in the Intelligence Bureau , New 
of India has bron pleased to promote the following 

Delhi with effect from the forenoon of 23 - 12 - 1971 until 
meinbers ofthe stall of this Registry und appoint them 

further orders . 
to the posts showil against cach with cffect from the 
forcnoon of the 3rd January 1972 , until further orders : 

K , N . SINGH 
1. Shri G G . Avasthi ( ut Oficial Court Master 

Assistant Director 
present on deputation to 
Narmada Water Dis 
putes Tribunal) . 

Directorate Generat Central Reserve Police Force 
2 . Shri A . D . Malhotra , Officiating Court 

New Delhi- 1, the 6th January 1972 
Officiating Accountant Master vice Shri No. 0 . 11 -583 /69 - Ests . — Consequent on the acceptance 

G . G . Avasthi , 

of his resignation , Shri S . Vijayan , Dy, S . P . ( Coy 

Comdr ) 5th Bn , CRP Force rclinguished charge of his 
Shri Malhotra will be on probation for a period of 

post on the afternoon of 101h , December , 1971. 
one year in the first instance , 

The 10th January 1972 
The 7th January 1972 

No . 2 / 61/ 71 - Ests ( CRPF ) , The President is pleased 
No. F . 32 / 285 / 71-SCA ( ii ) . On the expiry of leave to appoint on deputation Lt. Col. Lig Ram an ollcer 
combined with X mas and New year holidays ctr , Shri of the Indian Army as Commandant in the CRP Force 
M , K . Rao resumed charge of his duties as Court Master in a temporary capacity until further orders . 
on the forenoon of 3rd January , 1972 , 

2 . He took over charge of the post of Commandant 
V . KRISHNAN 10th Bn , CRP Force on the afternoon of the 24th 
Deputy Registrar 

November, 1971 . 

No . 0 . 11- 655 / 71 - 72 - Ests . On his retirement from 

Govt, service, Lt. Col. O . P . Chhatwal an officer of the 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Indian Army on deputation to the CRPF , has relin 
New Delhi - 11, the 11th January 1972 

quished charge of the post of Commandant, 34th Bn , 

CRP Force on the afternoon of 1st December , 1971. 
No. A . 32013 / 1 / 71 - Admn. l. — The President is plcased 
to appoint Shri R . Pandit, a permanent officer of the 

On his re - employment in the CRPF , Lt. Col. O . P . 
Sortion Officers Grade of the Central Secretariat Ser 

Chhatwal has taken over charge of the post of Com 
vice cadre of the Union Public Service Commission to 

mandant 34th Bn , CRPF on the forenoon of 2nd 
officiate in Grade I of the service for 31 days with 

December , 1971 . 
effect from 1 - 11- 1971 to 31 - 12 - 1971, 

The 11th January 1972 
R . K . G . RAU 

No. 0 , 11 - 46 / 71 -Ests. On his re - employment, Lt. Col. 
Under Secretary 

Phalwant Singh took over charge of the post of Com 
( In -charge of Administration ) mandant 51st Bn , CRP Force on the forenoon of 13th 
Union Public Service Commission December , 1971. 

No . A . VI- 21/ 71 - Ests. - The President is pleased to appoint 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

to the CRP Force the following Ex- ECOS/ SSCOs as Dy 

S . P . (Coy Comdr / QM ) in a temporary capacity until further 
Intelligence Bureau 

orders . 

2 . They took over charge as Dy. S . P . ( Coy Comdr) in the 
New Delhi- 1, the 5th January 1972 

Bns./ G , C , shown against cach , 
No. 7 / Est ( CI) /71 ( 1349 ) ... The Director, Intelligence 
Burcau hereby appoints Shri Laxmi Narayan Darjee, 

Date 
( a deputationist of Orissa State Police ) to the post of 

of 
Deputy Central Intelligence Officer at Cuttack under Si. Name of the officer Bn . to which posted taking 
C .IO Cuttack with effect from the forenoon of 18 - 11 -71 

No. 

over 
in & temporary capacity until further orders . 

charge 
The 6th January 1972 
No. 7 / Est./ CI/ PF / 71 ( 1408 ) . The Director , Intelli 
gence Burcau , hereby appoints Shri Sohan Lal, Assis 
sant Central Intelligence Officer, Grade - I ( a deputa 

1 . Shri G . S . Behgal : 81h Bn. CRPF 27 - 11 - 71 
tonist of Punjah Police ) as Deputy Central Intelli 

(FN ) 
gence Officer , at Chandigarh in the Subsidiary Intelli 2. ShriMahendra Kapoor . 9th Bn , CRPF 15 - 12 -71 
gence Bureau , Chandigarh , in a temporary capacity 

(AN ) 
with effcct from the forcnoon of 5th November , 1971, 3 . Shri P . K . Sharma 10th Bn . CRPF 17 - 9 -71 
until further orders . 

( FN ) 
4. Shri V. K . Khullar 11th Bn. CRPF 

12- 8 - 71 
The 11th January 1972 

(FN ) 
No. 7 / Est . (CI) /71 ( 941) . - The Director, Intelligence 5. Shri N . S . Broca . 13th Bn CRPF 17 . 9 .71 
Bureau , hereby appoints Shri Ramachandra Gajanan 

( FN ) 
Thatte , Assistant Central Intelligence Officer Grade - I 6. Shri R . P. Singh . 14th Bn . CRPF 11 - 11 - 71 
( Direct recruit ) as Deputy Central Intelligence Officer 

(AN ) 
Ahamedabad under the Central Intelligence Officer , 

7 . Shri G . S . Kahai , 15th Bn . CRPF 

7 - 8 - 71 
Ahmedabad with effect from the forenoon of 20th 

(AN ) 
December 1971 until further orders . 

8 . Sbri D . N . Narula . 19th Ba , CRPF 14 - 8 -71 
V . S . SEIGELL 

( FN ) 
Joint Deputy Director 9. Shri Rajinder Singh 22nd Bn , CRPF 21 - 7 - 71 

(FN ) 
for Director 
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effect from the date of taking over charge of the post 
after relinquishing charge of the post hold by him on 
ad hoc basis. 
His hedquarters will be at Hyderabad . 

A . CHANDRA SEKHAR 
Registrar General, India & 

Ex -Officio Joint Secretary 
In the Ministry of Home Affairs 


Te 2 
10 . Shri J. K . Kohli . 26th Bn. CRPF 7 - 11 -71 

(FN ) 
11. Shri R . S . Gill , . 29th Bn . CRPF 

4 - 9 - 71 

(AN ) 
12 . Shri S . C. Kakar . 30th Bn . CRPF 12 - 11 - 71 

(FN ) 
13 . Shri Phool Singh 

32nd Bn . CRPF 13 - 10 - 71 

(AN ) 
14 . Shri Raspal Singh , 36th Bn . CRPF 24- 9 - 71 

(FN ) 
15. Shri G . L . Sharma 39th Bn . CRPF 1 - 11- 71 

(FN ) 
16. Shri G . P. Punj , 40th Bn . CRPF 8 - 11-81 

(AN ) 
17 . Shri K . Qutbuddin . 42nd Bn . CRPF 21-9 -71 

(AN ) 
18. Shri N . S . Gulati . . 49th Bn . CRPF 5 - 10 - 71 

(FN ) 
19. Sbri H . S . Arneja . 50th Bn . CRPF 17- 9 - 71 

(FN ) 
20 . Shri S . S. Sandhu . . 1st Signal Bn, CRPF 28 -8 - 71 

(FN ) 
21. Shri Durgam Sampath · SignalGroup Centre 20-12- 71 

CRPF 

(FN ) 


OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF PRINTING 

AND STATIONERY 
New Delhi- 11, the 3rd January 1972 
No. B ( 4 ) / A - III (iii) . Shri S . R . Banerjce has been 
appointed to officiate as Assistant Controller ( Inspec 
tion / Testing ) , Government of India Stationery Omce , 
Calcutta , with effect from 9 - 11 - 1971 ( F . N . ) , until fur 
ther orders . 

P . K . SEN 
Chief Controller of Printing & Stationery 


S . N . MATHUR , 
Assistant Director ( Admn .). 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
Office of the Accouutant General, Assam , Meghalaya & 

Nagaland 
Shillong - l, the 6th January 1972 
No. Estt. 3 /GO / PC /6750 -51 . - Shri Umapada Bhatta 
charjee , a permanent S . A . S . Accountant of the Omca 
of the Accountant General, Assam , Meghalaya & Naga 
land has been promoted to officiate as Accounts Officer 
with effect from 14 - 12 - 1971 ( F . N .) in the same office 
until further orders . 

Authority : A . G . s oders dated 14 - 12 - 1971 at P / 1 - n 
of the Personal File of Shri Umapada Bhattacharjee , 
A . O . 

No. Estt. 3 /GO / PC /6754 - 55 . — Shri Rabindra Kumar 
Kar, a permanent S . A . S . Accountant of the Ofice of 
the Accountant General, Assam , Meghalaya & Naga 
land has been promoted to officiate as Accounts Officer 
with effect from 14 - 12 - 1971 (AN ) in the same office 
until further orders . 

Authority : A G s order dated 14 - 12 - 1971 at P / 1- N 
of the Personal File of Shri Rabindra Kumar Kar , A . O . 

sd - ELLIGEBLE 
Dy. Accountant General ( A ) 


Office of the Reglatrer Gonoral, Indla 

New Delhi- 11, the 5th January 1972 
No. 6 / 18 / 71-RG ( Ad.I ) . — The President is pleased to 
appoint Shri Om Prakash , an Officer belonging to the 
Uttar Pradesh Civil Service as Deputy Director of 
Census Operations in a temporary capacity on depu 
tation basis until further orders , in the Offce of the 
Director of Census Operation and Ex - officio Superin 
tendent of Census Operations, Uttar Pradesh with effect 
from the forenoon of the 10th November , 1971, 

His headquarters will be at Lucknow . 

No. 6 / 19 / 71 -RG ( Ad. I) . - - The President is pleased to 
appoint Shri A . R . Jaya Prakash , an officer belonging to 
the Andhra Pradesh Civil Service as Deputy Director 
of Census Operations in the Office of the Director of 
Census Operations and Ex -officio Superintendent of 
Census Operations, Andhra Pradesh , on deputation 
basis with effect from the forenoon of the 9th Novem 
ber, 1971 until further orders . 
His headquarters will be at Hyderabad , 

The 7th January 1972 
No. 6 /57 / 70 - RG ( Ad . I ) . - - The President is pleased to 
appoint Shri N , Lakshmi Prasad , an officer belonging 
to Andhra Pradesh Bureau of Economics & Statistics , 
as Deputy Director of Census Operations in a tem 
porary capacity on deputation basis until further 
orders , in the Office of the Director of Census Opera 
tions and Ex -oficio Superintendent of Census Opera 
tions, Andhra Pradesh with effect from the date of 
taking over charge of the post after relinquishing 
charge of the post hold by him on ad hoc basis . 

His headquarters will be at Hyderabad . 

No. 6 / 88 / 70- RG - ( Ad. I ) . — The President is pleased to 
appoint Shri G . Manohara Rao an Officer belonging to 
Andhra Pradesh Education Service , as Deputy Director 
of Census Operations in a temporary capacity on depu 
tation basis until further orders , in the office of the 
Director of Census Operations and Ex - offlcio Superin 
tendent of Census Operations, Andhra Pradesh with 
3 - 426GI/71 


(Omice of the Accountant General, J & K ) 

New Delhi, the 7th January 1972 
No. Adm . 1/ 34 ( 91 ) / 71 - 72 / 9016 . — The Accountant Gene 
ral, Jammu and Kashmir , has appointed Shri Anant 
Ram Sharma a permanent member of the Subordinate 
Accounts Service of this office to officiate as Accounts 
Officer w . e . from the Forenoon of 1st January, 1972 
till further orders . 


S . J. S . AHIUWALIA 
Sr. Dy. Accountant General ( A & E ) 


Office of the Accountant General, Orlasa 

Bhubaneswar , the 7th January 1972 
No, Admn .- IAD - 3780 , - Shri Parusuram Das, a per 
manent S . A . S . Accountant of the Office of the Accoun 
tant General, Orissa is promoted to officiate as Accounts 
Oficer with effect from 5th January , 1972 ( forenoon ) . 

K . P , RANGASWAMI 
Accountant General 

Orissa 
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DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
Office of the Coptroller Geoeral of Defence Accounts 


Datt 


15- 12 -71 


New Delhi - 22 , the 10th January 1972 
No . 71019 ( 3 ) / 71 AN - 11. – On the results of the Combined 
Competitive Lxamination held by the Union Public Service 
Commission i 1970 , the President is pleased to appoint the 
following persons as Probatoners in the Indian Defence 
Accounts Sorvice with effect from the dates shown against 
each : 


15 - 12-71 


Organisation 
No. Name 

in which 

serving 
Sarvshri 
8 . V . K . Muthuswamy . Controller of Defence 

Accounts ( Other Ranks) 

South , Madras. 
9 . G . G . Patkhedkar Controller of Defence 

Accounts (Officer ), 

Poopa . 
10 . K . L . Upendran Controller of Defence 

Accounts (Other Ranks) 

South , Madras. 
11. T . A . Mathew . . Controller of Defence 

Accounts (Navy ), 

Bombay . 
12 . T . S . Ramamurthy Controller of Defence 

Accounts , Southern 

Command , Poona . 
13. T . Dev Roy . . 

Controller of Defence 
Accounts (Factorics ), 
Calcutta . 


17 - 12-71 


Date 


S . 
No . 


Name 


of 


appointment 


23- 12 -71 


15 -12 -71 


15 - 12 - 71 


1 . Shri Jnan Prakash , , 
2 . Shri Arun Chandra Patnaik . 
3 . Smt. Swati Mukerjce . . 
4 . Shri Vinod Rai . . . 
$. Shri P . R . Bindhumadhavan 
6 , Kumari S . K . Aulakh . , 
7. Shri N . A . Viswanathan 
8 . Kumari Niel Kamal Ahluwalia 
9. Shri Sanjiva Goya} , . 
10 . Shri Asong Şingsit . . 


, 2 Dec . 1971 ( FN ) 
. 11 Jul 1971 (FN ) 
. 11 Jul 1971 (FN ) 
. 18 Jul 1971 (AN ) 

24 Nov 1971 (FN ) 
, 20 Jul 1971 (FN ) 
, 31 Jul 1971 (FN ) 

2 Aug 1971 ( FN ) 
. 11 Jul 1971 (FN ) 
, 21 Jul 1971 (AN ) 


No. 40011 ( 2 ) / 72 / AN - A . - Shri R . R . Kulkarni, Per 
manent Accounts Officer in the organisation of the 
Controller of Defence Accounts (Officers ) will be trans 
ferred to the pension establishment with cffect from the 
forenoon of 23rd March , 1972 on his attaining the age 
of 58 years , 

C . V . NAGENDRA , 
Deputy Controller General of Defence Accounts 


No. 86016 ( 8 ) / 71 - AN - 11. — The President is pleased to 
appoint Shri N . D . Moray, an officer of the Indian De 
fence Accounts Service, to officiate in the Junior Ad 
ministrative Grade ( Rs. 1300 - 60 - 1600 ) of that Service 
with effect from 23 - 12 - 1971 ( forenoon ) until further 
orders . 


The 11th January 1972 
No. 40011 ( 1 ) / 71 / AN - A . - The Controller General of 
Defence Accounts hereby appoints the undermentioned 
Permanent Accountants as Accounts Omcer in an offi 
ciating capacity with effect from the forenoon of the 
date noted against each until further orders , 


SI 


Namc 


Date 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

(Films Division ) 
Bombay - 28, the 31st December 1971 
No. 8 / 8 / 51-Est .1 . — The Controller of the Films Divi 
sion has appointed Shri S , N , Singh , Omciating Superin 
tendent as Assistant Administrative Officer in the 
Defence Films Wing , Films Division , New Delhi in an 
officiating capacity with effect from the afternoon of 
16th December , 1971 until further orders vice Shri 
J , N . Butani retired . 

No . 8 / 8 /51 - Est .I. - On relinquishment of charge of 
the post of Assistant Administrative Omcer in the 
Films Division , Bombay with effect from the afternoon 
of 9th December , 1971 , Shri S . N . Singh , reverted to 
the post of Superintendent with effect from the same 
date . 

S. K . ROY, 
Assistant Adminstrative Officer 
for Controller of the Films Division 


Organisation 

in which 
serving 


No. 


Servashri 
1. E . R . Balasubraman 

yam . . 


. 


15- 12 - 71 


Controller of Defence 
Accounts (Pensions ), 
Allahabad. 


2 . Bimal Kumar Bhatta 

chargec , , 


15 - 12 -71 


3. Harbans Lal Gupta 


. 


15 - 12- 71 


Controller of Defence 
Accounts (Factories ), 
Calcutta , 
Controller of Defence 
Accounts , Westorn 
Command , Meerut. 
Controller of Defence 
Accounts (Other Ranks) 
South , Madras. 


4 . M , R , Dorairaj . 


. 


15 - 12 -71 


5 . K . K . Govindan Nam 

biar 


15 - 12 - 71 


Controller of Defence 
Accounts (Air Force ), 
Dehra Dun . 
Controller of Defence 
Accounts, Southern 
Command , Poona , 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

New Delhi- 1, the 6th January , 1972 
No. 6 (133 ) / 62 - SI. — The Director General, All India 
Radio hereby appoints Shri S , Sankaranarayana , Trans 
mission Executive, All India Radio , Vijayawada to 
officiate as Programme Evecutive, All India Radio , 
Vijayawada on an ad hoc basis with effect from the 
afternoon of 15th December , 1971 until further orders . 

No. 6 ( 2 ) /63-SI - - The Director General, All India 
Radio hereby appoints Shri D . C . Kamble , Transmis 
sion Executive , All India Radio , Sangli to officiate as 
Programme Executive , All India Radio , Poona on 
ad hoc basis with effect from the 1st January 1972 
until further orders . 

The 7th January 1972 
No. 6 / 135 /62- SI. — The Director General, All India 
Radio hereby appoints Shri K . S . Gopalakrishna 
Murthy , Transmission Executive, All India Radio , 
Madras as Programme Executive All India Radio , 


6 . K . Chakravarti . 


. 


15 - 12- 71 


7. Gorkal Sreenivasa 

moorthy 


18 - 12-71 


Controller of Defence 
Accounts (Factories), 
Calcutta , 
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Madras in a officiating capacity on an ad hoc basis 
with effect from the 4th December , 1971 until further 
orders . 

No. 6 ( 12 ) / 63 - S1. — Thc Director General, All India 
Radio hereby appoints Shri J . P . Sharma, Transmis 
sion Executive, Commercial Broadcasting Service, All 
India Radio , New Delhi to officiate as Programme Exe 
cutive, Commercial Broaddasting Service, AL India 
Radio , Bombay on an ad hoc basis with effect from 
the 21st December , 1971 ( forenoon ) until further 
orders. 


SHANTI LAL 
Deputy Director of Administration 

for Director General 


The 6th January 1972 
No . F . 1 / 167 / 71 -AF. I. - Shri S . K . Hajela is appointed 
to officiate as Marketing Officer , Wool, Bristles and 
Goat Hair Grading Scheme, at New Delhi, in this 
Directorate on an ad hoc basis with effect from the fore 
noon of 22 -11 - 1971 and until further orders , 

No. F . 3 / 304 / 71 -AF .1. – Shri K . Subbarami Reddy , has 
been appointed to officiate as Assistant Marketing 
Officer , Tobacco Grading Scheme, Biccavole , on ad - hoc 
basis with effect from the 22nd December , 1971 ( F . N . ) , 
until further orders. 

The 7th January 1972 
No. F . 3 / 308 / 71- AF . I. - - Shri M . R . Deshpande, has 
been appointed to officiate as Assistant Marketing 
Officer, Animal Casings Scheme at Madras on ad hoc 
basis with effect from 13 - 12 - 1971 ( F . N .) until further 
orders . 

No, F . 3 / 309/ 71- AF . I. - Shri G , K , Upadhyaya has been 
appointed to officiate as Assistant Marketing Officer, 
Animal Casings Scheme, at Bombay on ad hoc basis 
with effect from 15 - 12 - 1971 ( F . N .) until further orders. 

N . K , MURALIDHARA RAO 
Agricultural Marketing Adviser 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 4th January 1972 
No. 9 - 48 /70 - Admn.l. - The Director General of Health 
Services is pleased to appoint Kumari Mercy Jane 
Harrison to the post of Clinical Instructor in the College 
of Nursing, New Delhi with effect from 7th June, 1971 
( F . N .) in an officiating capacity . 

No. 9 - 24 / 71 - Admn. 1. — The Director General of Health 
Services is pleased to appoint Kumari Sobha Devi to 
the post of Clinical Instructor ( Class III-Gazetted ) in 
the College of Nursing, New Delhi with effect from 
the 4th August, 1971 purely on ad hoc baisis and until 
further orders. 


The 11th January 1972 
No. 17 - 106 / 70 -Admn . l.- - Consequent upon his appoint 
mcnt to the post of Deputy Assistant Commissioner 
( Stores ) , Department of Family Planning, Shri R . K . 
Chugh relinquished charge of the post of Junior Techni 
cal Officer in the Directorate General of Health Services 
on the afternoon of the 26th November , 1971 . 


R . N . SAXENA 
Deputy Director Administration 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
Office of the Deputy Iron & Steel Controller 

ORDER 
Bombay- 20 (BR ) , the 18th September 1971 
Sub : Cancellation of Custom Purpose copy of import 

licence No. 8022704 dated 20 - 8 - 1970 issued for 
Prime quality M . S . B . P ./ C . R . C . A . Sheets of 1.8 
of thinner for Rs. 5 , 000 / - to M / s. Jain Iron 

Works, Raipur, M . P . 
No. BL /09/ J -21/ 2930 . — M / s . Jain Iron Works, Kadar 
Chowk, Raipur M . P , were granted import licence No . 
P / S / 8022704 / C / XX / 36 / B / 29- 30 dt. 20 - 8 - 1970 for 
Rs 5 , 000 / - for import of Prime Quality M . S . B . P . / C . R . C . A , 
Sheets of 1.6 mm & thinner for the licensing period 
April -69 /March - 70 . They have applied for duplicate 
coply of Customs Purpose copy of the above import 
licence for the full value on the ground that original 
Custom copy of the I/ L has been lost or misplaced . 
It further stated by them that the original licence was 
not register with Customs House and not utilized at 
all, 

2 . In support of this contention applicant has failed 
an affidavit on stamped paper duly attested by the 1st 
Class Magistrate Raipur, M . P . 

3 . I am satisfied that the original Custom copy of 
I / L No. 8022704 dt. 20 - 8 - 1970 has been lost or misplaced 
and direct that duplicate copy of Custom copy of the 
I / L for full unutilized value should be issued to the 
applicant. The above Custom copy of the I / L is can 
celled for full value. 

Smt. M . D . COSTA 
Dy. Iron & Steel Controller 


New Delhi, the 4th January 1972 
No. 40 -5 / 70 - CHS. I ( Pt.I) . On transfer, Dr. R . R 
Arora , an officer of the Supertime Grade II of the 
Central Health Service relinquished charge of the post 
of Deputy Director (Microbiology ) , National Institute 
of Communicable Diseases , Delhi on the afternoon of 
the 15th December, 1971 and assumed charge of the 
post of Deputy Director (Medical) , National Malaria 
Eradication Programme, Delhi on the same day . 


S . C . KUMAR 
Deputy Director Administration (CHS ) 


MINISTRY OF FOOD , AGRICULTURE , COMMUNITY 

DEVELOPMENT & COOPERATION 


(Department of Agriculture ) 
Directorate of Marketing & Inspection 


NH IV - Faridabad , the 4th Januury 1972 
No, F . 1 / 167 / 71 - AF .I . - In supersession of this Directo 
rate s Notifications No . F . 1 / 7 / 71 - AF . I dated 19 - 3 - 1971 
and 27 - 4 - 1971, S / Shri N . R . Mukhopadhyay and G . S . 
Kashiva are deemed to have been appointed to officiate 
Es Marketing Officers on regular basis with effect from 
1 - 9 - 1971 , until further orders . 


Office of the Chief Controller of Import and Exports 
IMPORT & EXPORT TRADE CONTROL 

( ESTABLISHMENT ) 
New Delhi, the 5th January 1972 
No. 6 / 422 / 56 - Adm . ( G ) III. - The President is pleased 
to appoint Shri P . C . Sen , Controller of Imports & 
Exports (Non - CHS ) in the office of the Jt. Cheif Con 
roller of Imports & Exports . Calcutta , as officiating Dy. 
Chief Controller ( Non -CSS ) in that office , for a period 
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of 4 month with effect from the forenoon of 6th 
November , 1971. 

M . M . SEN 
Chief Controller of Imports & Exports 


Sri Kataki will hold lien in his substantive post of 
Scientific Assistant in Botanical Survey of India for 
a period of two years w . e . f. the said date . 


D . P . MUKERJIE 
Administrative Officer 


Office of the Tortle Commissioner 

Bombay - 20, the 10th January 1972 
No. EST - 1- 2 (453 ) . - The President is pleased to 
appoint Shri D . N . Dikshit, Deputy Director in the 
Office of the Textile Commissioner , Bombay , as Direc 
tor in the same Office with effect trom the afternoon 
of the 20th July , 1971, until further orders . 

K KISHORE 
Textile Commissioner 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

(Personnel Division ) 
Bombay -85 , duled the 17th Decemer, 1971 
No. 14 (21)/ 71- Estr. XIII/ 1749 . The Controller, Bhabha 
Atomic Research Centre , hereby appoints the undermentioned 
officers presently officiating as Assistant Personnel Officers in a 
substantive capacity against the permanent posts of ASSISTANT 
PERSONNEL OFFICER with effect from March , 1 , 1971 , 


si. 


Name 


Ramks 


No. 


Permanent 
post held 

in the 
B . A . R . C . 


1 . Shri T . P . Rajasth . 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

(Department of Moes ) 

Indian Bureao of Mineg 

Nagpur, the 3rd December 1971 
No. A19011 ( 23 ) / 70 -Estt. A . — The President is pleased 
to approve the appointment of Shri O . P . Sachdeva 
to the post of Regional Controller of Mines in the Indian 
Bureau of Mines on regular basis with effect from the 
# ternoon of 12th November , 1971 until further orders. 

L . C RANDHIR 
ST. Administrative Officer 

for Controller 


Quasi Permanent 
Lower Division 
Clerk in the office 
of the Regional 
Settlement Commis 
sioner , Bombay 


2 . Shri N . G . Parule 

kar . . 


Quasi Permanent 
Lower Division 
Clerk in the office 
of the Joint Chief 
Controller of Im 
ports and Exports , 
Bombay . 


CENTRAL WATER AND POWER COMMISSION 

(Power Wing ) 
New Delhi-22 , the 4th January 1972 
No. 6 / 3 / 71 - Arm . IT ( PW ). - The Chairman , Central 
Water and Power Commission hereby appoints Shri 
V . S . Karta , Technical Assistant provisionally to the 
gradc of Extra Asstt. Director of Central Power En 
gineering ( Class II ) Service with effect from the fore 
noon of 17th December , 1971, until further orders , 

RB. SINHA 
Under Secretary 


3 . Shri P . V . Pamnani 
4. Shri S. K . Kapur Stonographer 
5 . Kum . D . Rajala 

akshmi , Stenographer 
6 . Shri V . R . Patgaon 

kar , . . 


Permanent Grade 
IV Assistant on 
deputation from 
Ministry of Foreign 
Tradc, 


7 . Shri A . S . Dikshit 
8 . Shri J. R . Kamnik 


Upper Division 

Clerk 


(Water Wing ) 
New Delht- 22 , the 6th January 1972 
No. A - 19012 / 250 / 71 - Adm . V . Consequent upon his 
selection by the Union Public Service Commission , 
the Chairman , Central Water and Power Commission 
is pleased to appoint Shri B . V . Satyanarayana Murthy 
to the post of Assistant Research Officer (Physics ) in 
the Central Water and Power Commission (Water 
Wing ) with effect from the 19 - 11 - 1971 ( F .N .) unul 
further orders. 


L . HI . MIRCHANDANI, 

Establishment Officer 


Shri B . V . Satyanarayana Murthy will be on proba 
tion for a period of two years with effect from the 
above date and time. 

L . C . GARG 

Under Secretary 
for Chairman , C . W . & P . Commission 


Bombay - 85, the 23rd December 1971 
No. 1 (3 ) / 71 -Estt . V / 344. — The Controller, Bhabha 
Atomic Research Centre, hereby appoints Shri Mohan 
lal Mulchand Gandhi, a permanent Grade IV officer of 
the Central Secretariat Service in the Ministry of 
Foreign Trade on deputation as an Assistant in this 
Research Centre to officiate as Assistant Personnel 
Officer from 28 - 6 - 1971 ( FN ) to 30 - 11- 1971 ( AN ) vice 
Shri Y . Sambamurthi, Assistant Personnel Officer, 
transferred to the Reactor Rescarch Centre , Kalpakkam , 
Madras. 


MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE 

Botanical Survey of India 

Office of the Director 
Cricutta - 13 , the 3rd January 1972 
No . BST - 66 / 24 / 71/ESTT . - Consequent upon appoint 
ment to the post of Orchidologist in the office of the 
Chief Conservator of Forests , NEFA , Sri S . K . Kataki 
has relinquished charge of the post of Garden Curator 
in Eastern Circle, Botanical Survey of India , Shillong 
w . e . f, the afternoon of 14 - 10 - 1971 . 


The 27th December 1971 
No. 1 / 1 / 68 / Estt . XII / 3337. — The Controller , Bhabha 
Atomic Research Centre, hereby appoints Shri Dial 
Bulchand Kirpalani, a permanent Assistant Security 
Officer to officiate as Security Officer for the period 
from 13 - 9 - 1971 ( FN ) to 30 - 10 - 1971 ( AN ) , vice Shri 
E . P . Palamkote, Security Officer , granted leave, 


G . B , KULKARNI 
Dy. Establishment Officer 
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INDIAN POSIS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 

Olice of the General Manager, Madras Telephones 


Bombay -85, the 29th December 1971 
No. PA / 79 (27) / 71 - R - IV . The Controller, Bhabha 
Atomic Research Centre , appoints Shri Moreshwar 
Gopal Karnik , a permanent Lower Division Clerk and 
an officiating Assistant in the Bhabha Atomic Research 
Centre, in a temporary capacity as an Assistant Per 
sonnel Officer with effect from the forenoon of October 
1, 1971 to the afternoon of December 31, 1971, in the 
same Research Centre , 


Madras-1, the 5th January 1972 
No. AST / AE - 5 /XXXIV . — Shri B . Swaminathan , 
Assistant Engineer , officiating in local arrangement in 
Madras Telephone District stands reverted to his parent 
cadre with effect from 18 - 9- 1971 A / N . 


S . P , MHATRE 
Dy. Establishment Oficer ( R ) 


No. AST / AE - 5 / XXXIV . - Shri S . Narasimhan , Assis 
tant Engineer, officialing in local arrangement in 
Madras Telephons District, stands reyerted to his 
parnet cadre with effect from 11 - 6 - 1971 A / N . 


No. AST / AE - 5 /XXXIV . Shri P . Narayanaswamy, 
Assistant Engineer, ofliciating in local arrangement in 
Madras Telephone District stands reverted to his parent 
cadre with effect from 4 - 9 - 1971 A / N . 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

Power Projects Englneering Division , 

Bombay -5, the 1st January 1972 
No PPED / 3 (53 ) /65 - Adm . /42. - Internal Financial 
Adviser, Power Projects Engineering Division , hereby 
appoints Shri T . P . Joseph , a temporary Purchase 
Assistant in this Division as an Assistant Purchase 
Officer on an ad hoc basis with effect from the forc 
noon of December 21, 1971 until further orders. 


V . S . NARASIMHACHARI 

Divisional Engineer ( A ) 


No. PPED / 3 (53 ) / 65 - Adm . / 41, - - Internal Financial 
Adviser, Power Projects Engineering Division , hereby 
appoints Shri S . S . Pradhan , a temporary Purchase 
Assistant in this Division as an Assistant Purchase 
Officer on an ad hoc basis with effect from the forenoon 
of December 21, 1971 until further orders . 


MINISTRY OF SUPPLY 
Office of the Chief Pay & Accounts Officer 

New Delhi- 11, the 4th January 1972 
No. A - 35018 /HQ / 71-72 / Admn. (CDN ) . - On his tem 
porary promotion as Assistant Chief Pay & Accounts 
OMcer, Department of Supply , Shri M . K . Banerjee 
relinquished charge of the post of Pay & Accounts 
Officer , Deptt. of Supply and assumed charge of the 
post of Assistant Chief Pay & Accounts Officer , Deptt 
of Supply in the Office of the Deputy Chiet Pay & 
Accounts Officer , Department of Supply , Calcutta on 
the forenoon of 14 - 12 - 1971 . 

ARUNA VERMA 
Dy. Chief Pay & Accounts Officer 


K . SANKARANARAYANAN 

Administrative Officer 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
Office of the Developnient Commissioner 

(Small Scalo Industries) 
New Delhi, the 29th December 1971 
No, 12 (520 ) / 86 - Admn. ( G ) - Consequent on reversion 
Shri D . Upadhyay relinquished charge of the post of 
Assistant Director (Gr. II ) Small Industries Service 
Institute , Calcutta with effect from 30th November , 
1971 ( A . N .) . 


CENTRAL REVENUE CONTROL LABORATORY 

Chemical Establishment 
New Delhi- 12 , the 22nd December 1971 
No. 7 / 1971 . - Shri Rama Nand Singh Yadava Chemical 
Assistant Grade 1, Govt . opium & Alkaloid Works, 
Ghazipur has been provisionally promoted to officiate 
as Assistant Chemical Examiner in the Same factory 
with elect from the afternoon of the 16th October, 
1971 and until further orders . 


No. 12 ( 692 ) / 71 - Admn . ( G ) - On reversion Shri J . L . 
Bhargawa relinquished charge of the Office of Assis 
tant Director (Gr. II ) in Small Industries Service 
Institute , Ludhiana on the afternoon of 30th November , 
1971. 


Sd / - ELLIGIBLE 
Chief Chemist , Central Revenues 


No . 12 (605 ) /68 - Admn . ( G ) . - -On reversion Shri R . N . 
Verma relinquishod charge of the Office of Assistant 
Director (Gr. II ) in Small Industries Service Institute , 
Patna on the afternoon of 30th November , 1971 . 

K , V . NARAYANAN 
Deputy Director ( Admn .) 


MINISTRY OF FINANCE 
Department of Economic Affairs 

India Security Presg 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 10th January 1972 
No. A -32013 / 6 / 71 - EH , — The President is pleased to 
appoint Shri B . S . Mittal, an officer of the Indian 
Statistical Service Grade IV , to the post of Statistical 
Officer in this office from the 1st December 1971 ( fore 
noon ) , until further orders. 


Nasik -Road , the 6th January 1972 
No. 3797/ A of 1st January 1972 . — The Gencral Mana 
ger , India Security Press , Nasik - Road hereby appointe 
Shri I, S . Paul, a Junior Supervisor to officiate as Secu 
rity Officer on an ad hoc basis for a period of one 
year from the forenoon of 1st January 1972 or till the 
post is Allcd on a regular basis , whichever is earlier . 

M . S . PATHAK 
General Manager 
India Security Press 


S . EKAMBARAM 
Assistant Director of Administration 
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pur, in the forenoon of 7 - 8 - 1971, relieying Shri S . 
Badshah Husain , Superintendent, Class II of the addi 
tional charge . 

M . V , N . RAO 

Collector 


DELHI MILK SCHEME 
New Delhi - 8 , the 5th January 1972 
No, 2 - 53 / 71-Estt.I. -- The Chairman , Delhi Milk Scheme 
is pleased to appoint Sh . Man Mohan to officiate as 
Dalry Chemist (Gazetted Class II ) purely on ad hoc 
basis in the Delhi Milk Scheme in the scale of Rs. 350 
25 -500 -30 - 590 -EB - 30 - 800 - EB - 30 - 830 - 35 - 900 with effect 
from the forenoon of December 20 , 1971 until further 
orders . 

M . P . KHOSLA 
Deputy General Manager ( Admn.) 


Nagpur, the 1st January 1972 
On appointment as Assistant Collector , Shri 
D . P . Dube, lately posted as Superintendent. C . 
Ex Class I , I. D . O . Raipur assumed charge as Assistant 
Collector of C . Ex . I. D . O . Indore in the forenoon of 
1st December 1971, 

VIPIN MANEKLAL 

Collector 


MINISTRY OF RAILWAYS 
(Research , Designs and Standards Organisation ) 

Lucknow -5 , the 6th January 1972 
No. A / EP - 2347. - Sh . Sri Niwas , Senior Design Assis 
tant/ Diesel, Research Designs and Standards Organi 
sation , Lucknow was promoted to officiate as Asstt . 
Design Engineer / Diesel in Class II on an od hoc basis 
from 15 - 11 - 1971 to 10 - 12 - 1971 ( AN ) in the same orga 
nisation . 

M . SRINIVASAN 
Director General 


Bangalore , the 7th January 1972 
No. 25 / 71 , In pursuance of Ministry s Order No. 
134 / 71 ( F .No. A .22012 / 30 / 71) dated the 22nd October , 
1971, Shri S . Kak , lately Superintendent of Central 
Excise , Class I, Bangalore I Dn , has assumed charge as 
Assistant Collector of Central Excise, Nipani, on the 
forenoon of 29th November , 1971. 

No. 26 / 71, . In pursuance of Ministry s Order No. 
134 / 71 ( F .No. A . 22012 / 30 / 71) dated the 22nd October, 
1971, Shri D . P . Arya , lately Assistant Collector of 
Central Excise , Mysore , of this Collectorate assumed 
charge as Assistant Collector of Central Excise, Hcad 
quarters Preventive, Bangalore , on the torenoon of 3rd 
December, 1971. 

M , C , DAS 

Collector 


NORTH -EAST FRONTTER RAILWAY 

General Manager s Omice 

( Personnel Brauch ) 
Pandu , the 21st December 1971 
No. E / 55 / 171 / 93 ( 0 ) . - - Shri S . P . Khanna, a Junior 
Scale Officer of the Transportation ( Power ) and 
Mechanical Engineering Department, is confirmed in 
the Senior Scale with effect from 24 - 1 - 1970 . 

N . N . TANDON 
General Manager 


OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

Achyuta Benefit Scheme Private Limited 

Bungalore , the 24th December 1971 
No. DIS / 7 / 71. - - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the 
date hereof the name of Achyuta Benefit Scheme Pri 
vate Limited unless cause is shown to the contrary , 
will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved . 

Sd . / - ( ILLEGIBLE ) 
Registrar of Companies 

Mysore , Bangalore 


CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 

Establishment 
Chandigarh , the 28th December 1971 
No. 190 . - Shri Yag Dutt Gupta , Inspector ( S .G .) of 
Central Excise Collectorate, Chandigarh , is appointed 
to officiate , until further orders , as Superintendent, 
Central Excise , Class II , in the pay scale of Rs. 350 - 25 
500 - 30 -590 - EB - 30 -800 - EB - 30 -830 - 35 - 900. He took over 
charge of the post of Superintendent, Central Excise at 
the Collectorate Hqrs., Chandigarh in the afternoon of 
16 - 12 - 1971 from Shri N , N , Prasher , Superintendent, 
Central Excise , Chandigarh , who has been posted as 
Superintendent Valuation - cum -Classification Cell at 
Hqrs , Offlce, Chandigarh , 

G . SANKARAN 

Collector 


In the matter of the Companies Act , 1956, and of 

M / s. Benlax Private Limited 

Bombay , the 1st Junuary 1972 
No. 6826 /560 . - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three monthe from the 
date hereof the name of the Benlax Private Limi 
ted unless cause is shown to the contrary , will be struck 
off the Register and the said company will be dissolved , 


Allahabad , the 28th December 1971 
In pursuance of this office Establishment Order 
No. 159 / 1971 , dated 30th July , 1971, issued 
under endt, C . No, II ( 3 ) 251 - Et/ 71, dated 30 - 7 - 1971, 
Shri G , P . Darbari, a confirmed Inspector ( S . G . ) of 
Central Excise , posted in the Central Excise Division , 
Allahabad and appointed to officiate as Superintendent 
of Cetnral Excise , Class TI, in the scale of Rs. 350 - 25 
500 -30 - 590 - EB - 30 - 800 - EB -30 - 830 - 35 - 900 , until further 
orders , took over charge of the office of the Superin 
tendent ( Adm .) in the Central Excisc Division , Gorakh 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 
M / s , Jagrita Karnataka Publications Private 

Limited 
Bombay , the 1st January 1972 
No . 12732 /560 ( 3 ) . - Notice is hereby given pursuant 
to sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956, that at the expiration of three months from the 
date hereof the name of the Jagrita Karnataka 
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Publications Private Limited , unless cause is shown to 
the contrary , will be struck off the Register and the 
said company will be disolvsed . 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 
Fur and Feather Tours Private Limited 

Delhi, the 6th January 1972 
No . 5187 / 243 . -Notice is hereby giyen pursuant to 
sub - section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the 
date hereof the name of the Fur and Feather Tours 
Private Limited , unless cause is shown to the contrary , 
will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

M / s . Corplast Private Liimited 

Bombay , the 4th January 1972 
No. 14003 / 560 ( 3 ) . - Notice is hereby given pursuant 
to sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act , 
1956, that at the expiration of three months from the 
date hereof the name of the M / s . Conplast Private 
Limited , unless cause is shown to the contrary , will 
be struck off the Register and the said company will 
be dissolved . 

HARI PRASAD 
Addl. Registrar of Companies 

Maharashtra , Bombay 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 

Dogra Steels Private Limited . 

Delhi, the 12th Junuary 1972 
No. 4563 / 414 .---Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the 
date hereof the name of the Dogra Steels Private 
Limited , unless cause is shown to the contrary , will be 
struck of the Register and the said company will be 
dissolved , 

R , P . KHANDPUR 
Asstt . Registrar of Companies, 

Delhi & Haryana 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
Sundip Benifit Chit Fund Private Limited 

Delhi, the 12th January 1972 
No. 3808 /416 . - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 3 ) of Section 560 ot the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the 
date hereof the name of the Sundip Benifit Chit Fund 
Private Limited , unless causc is shown to the contray, 
will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved , 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 
Aurthik Sahyog and Chit Fund Private Limited 

Delhi, the 12th January 1972 
No. 3647 / 428,-- - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 360 of the Companies Act, 
1956 , that the name Aarthik Sahyog and Chit Fund 
Private Limited has this day been struck off the Regis 
ter and said company is dissolved . 


Jurpur, the 3rd January 1972 
No. Stat/ 210 / 13 - - Whereas Shri Shakambar Salt 
Merchants Association Limited ( In Liquidation ) having 
its registercd oltice at Sambharlake is being wound up ; 

And whereas the undersigned has reasonable cause to 
beleive that no liquidator is acting and that Liquida 
tors Statements of Accounts ( returns ) required to be 
made by the liquidaotr have not been made for a period 
of six consecutive months; 

Now , therforė, in pursuance of the provisions of sub 
section ( 4 ) of Section 500 of the Companies Act, 1938, 
( I of 1936 ) , notice is hereby given that the expiration 
of threc months from the date of this notice the name 
of Shri Shakambar Salt Merchants Association Limited 
( in liquidation ) will, unless cause is shown to the 
contrary , be struck off the register and the company 
will be dissolved . 

The 4th January 1972 
No , Stat /904 / 29. - Whereas The Scrap Iron and Steel 
Dealers Association Private Limited ( in liquidation ) 
having its registered office at Bajaja Bazar, Alwar is 
being wound up : 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 
Hira Chit Fund and Finance Private Limited 

Delhi, the 12th January 1972 
No. 3683 / 412 - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section (5 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956, that the name of Hira Chit Fund and Finance 
Private Limited has this day been struck off the Regis . 
ter and the said company is dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
Pilgrims Travel Service (Private ) Limited 

Delhi, the 12th January 1972 
No. 3773 / 422. - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the 
date hereof the name of the Pilgrims Travel Service 
( Private ) Limited , unless cause is shown to the cont 
rary, will be struck off the Register and the said com 
pany will be dissolved . 


And whereas the undersigned has reasonable cause 
to believe that no liquidator is acting and that liqui 
dators statements of Accounts required to be made by 
the liquidator have not been made for a period of six 
consecutive months ; 

Now , therefore in pursuance of the provisions of 
sub - section ( 4 ) of Section 247 of the Indian Companies 
Act, 1913 , notice is hereby given that at the expiration 
of threc months from the date of this notice the name 
of Scrap Iron and Steel Dealers Association Private 
Limited ( in Liquidation ) will, unless cause is showni 
to the contrary , be struck off the register and the com 
pany will be dissolved 

P . S . MATHUR 
Registrar of Companies, Rajasthan 


In the matter of the Companies Act, 1958 , and of 
Gupta Finance of Chit Fund Private Limited 

Delhi, the 12th January 1972 
No. 3784 / 418 . Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 6 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that the name of Gupta Finance & Chit Fund 
Povate Limited has this day bcen struck off the Regis 
ther and the said company is dissolved . 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 

Lalitakala Niketan Private Limited 
Madras, the 

1972 
No, 3668 / 560 / 71 . - - Notice is hereby given pursuant 
to sub - section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the 
date hereof the name of Lalitakala Niketan Private 
Limited unless causc is shown to the contrary, will be 
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struck off the register and the said company will be 
dissolved . 

S . RAMABADHRAN 
Assistant Registrar of Companies 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

B , Singha Privute Limited 

Patnu, the 4th January 1972 
No. 4 ( 72 ) 6423 - - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 3 ) of Section 580 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the 
date hereof the name of the B . Sinha Private Limited , 
unless cause is shown to the contrary , will be struck 
off the Register and the said company will be dissolved . 

S . S . SETH 
Registrar of Compunies, Bihar 


March , 1972 for applicants from abroad and for those 
in the Andaman and Nicobar, Laccadive, Minicoy and 
Amindivi Islands ) . Treasury receipts not acceptable . 

Posts at S . Nos. 3 , 7 and one post at S . No. 8 perma 
nent. Post at S , No, land one post at S . No . 11 perma 
lient but appointment on temporary basis . Fosts at 
S . NOS , 4 and 14 lemporary but likely to be made per 
manent Posts at S . No. Y temporary but likely to be 
Ievained on permanent basis . Posts at S . Nos , 5 10 , 
14, 15 , 16 and two posts at S , No. 11 temporary but 
likely to continue indennitely . Posts at S . No. 6 tem 
poracy but likely to continue indennitely and be made 
permanent eventually . Post at S . No . 4 temporary 
put ukely to continue, 2 posts at S . No . 8 temporary 
bui likely to continue on a long term basis. Post at 
- No. 13 temporary . 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

In the matter of the Companies Act , 1956 
Steel Rolling and Fabrications Private Limited 


One post each at S , No. 5 reserved for Scheduled 
Casles and Scheduled Tribcs candidates iſ suitable 
cundidates available otherwise the two posts are to 
be treated as unreserved . One post each at S . Nos , 5 
and reserved for Emergency Commissioned / Short 
Service Commissioned Officers who were comunissioned 
10 the Armed Forces after 1 - 11- 1962 but before both 
January 1968 and are later released / invalided owing 
to disability attributable to Military Service / due to 
be released . These posts are to be treated as unre 
served if suitable candidates belonging to reserved 
categories are not available . One post at S , No. 9 
reserved for Scheduled Castes candidates failing which 
reserved for Scheduled Tribes canaidates and failing 
both to be treated as unreserved . One post at S . No. 9 
reserved for Scheduled Tribes candidates failing which 
reserved for Scheduled Castes candidates and failing 
both to be treated as unreserved . 


Cuttack , the 5th January 1972 
No. L - 313 / 71.- -Notice is hereby given pursuant to 
Section 445 ( 2 ) of the Companies , Act, 1950 tnat an 
order for winding up of the above named Company was 
made by the Honourble High Court of Orissa on 
8 - 12 - 1971 in Company Act Case No. 8 of 1968 . 

S . N . GUHA 
Registrar of Companies, Orissa 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

ADVERTISEMENT NO . 4 


Applications are invited for undermentioned posts , 
Age as on 1 - 1 - 1972 must be within the prescribed age 
limits but is relaxuble for Government servants cxcept 
where otherwise specified . Upper age limit relaxabie 
upto 45 years for certain categories of displaced per 
sons from East Pakistan , repatriates from 
Burma and Ceylon and for persons who 
migrated from East African countries of 
Kenya , Uganda and United Republic of Tanzania . 
Upper age limit relaxable by 5 years for Scheduled 
Castes and Scheduled Trives candidales. No relaxation 
for others saye in exceptional circumstances and in 
no case beyond a limit of three years . Qualifications 
relaxable at Commission s discretion in case of candi 
dates otherwise well- qualitied . Higher initial pay 
may be granted to specially qualified and experienced 
candidates except where otherwise specified . 


One post at S , No. 8 , and one post at S . No. 16 reser 
ved for Scheduled Castes candidates. One post at S . 
No. 6 reserved for Scheduled Tribes candidates . 

Posts at S . Nos . 2 and 4 reserved for Scheduled Castes 
candidates who alone need apply . Post at S . No. 10 
reserved for Scheduled Tribes candidates who alone 
need apply . 

PART A 
1. One Principal, National Defence Academy, Khara . 
vasala , Ministry of Defence . Pay . - - Rs. 1600 - 100 - 2000 , 
Age Limit. - 45 years . Qualifications. -- Essential. Good 
academic record with a First Class Master s Degree 
and about 12 years teaching and / or administrative 
experience in a recognised University / College, OR 
Good academic record with at least Second Class Mas 
ter s Degree with about 15 years teaching and / or 
administrative experience in a recognised University / 
College, 


Particulars and application forms obtainable from 
Secretary , Union Public Service Commission , Post Box 
No. 186 , New Delhi, Requests for forms must specify 
name of post, Advertisement number and item number 
and should be accompanied by self - addressed unstamped 
envelopes for each post at least of size 23x10 cms., 
indicating thereon name of post for which forms are 
required . Commission may remit fec in the case of 
genuinely indigent and bona -fide displaced persons from 
East Pakistan who migrated on or after 1st January , 
1964 and to repatriates from Burma and Ceylon who 
migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November , 
1964 respectively . Separate application with separate 
fee required for each post. Candidates abroad may 
apply on plain paper if forms are not available and 
deposit fee with local Indian Embassy . If required , 
candidates must appear for personal intervicw . Closing 
date for receipt of applications with crossed INDIAN 
POSTAL ORDER for Rs. 8 .00 ( Rs , 2 .00 for Scheduled 
Castes and Schcduled Tribes ) , 21st February , 1972 (6th 


2 . One Lecturer (Maths. ) in the Applied Sciences 
Department Punjab Engineering College , Chandigarh . 
Pay . Rs. 400 - 30 - 700 - 40 - 1100 . Age Limit, 35 years , 
Qualifications. - - Essential. Second Class M . A . / M . Sc. 
degree in Mathematics from a recognised University 
or equivalent. 

3 . One French Language Interpreter -Cum - Translator , 
Ministry of External Affairs, Pay . - Rs. 400 - 400 - 450 - 30 
600 - 35 -670 - EB - 35 - 950 , Age Limit. 35 years . Qualifica 
tions. -- Essential. - ( 1 ) Degree in French Language of 
a recognised University or equivalent. ( il) Five years 
expcrience of teaching French or translation work / 
Interpretation work from French into English and vice 
versa . (ii) Ability to speak and write fluently in 
French and English , 


4 . One Technical Assistant (Models ) , Directorate of 
Advertising and Visual Publicity , Ministry of Informa 
tion and Broadcasting. Pay. - Rs. 325 - 15 -475 - EB - 20 -575 . 
Age Limit. 40 years . Qualifications. - Essential. - ( i ) 
Diploma in Commercial Art or Modelling of a recog 
nised Institution . ( ii ) About 3 years practical experi 
ence of fabrication of models, in wood , meal, plaster etc . 
in a well established model manufacturing firm or 
display agency or a technical workshop . 


PART III — SEC . 11 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 22 , 1972 (MAGHA 2 , 1893) 

143 

P = 
5 . Six Engincers , Research and Development Orga 

13 . One Deputy Senior Marketing ollicer ( Setting Up 
nesution for Electriciul Industry , Ministry of Industrul of Regional ( Ollicer s ) , Directorate of Marketing of 
Development ( Department of industrial Developinent) , Inspection , Ministry of Agriculture . Pal. - Rs. 590 - 30 
Pay . Rs. 400 - 400 - 450 - 30 -600 - 35 -670 - EB - 35 - 950 . Age 

830 - 35 - 900 . Age Limit . 35 years , Qualifications. 
Limit . — 35 years . Qualifications. - - Essential. - A - For Essentul. ( 1 ) M . Sc. degree in Agriculture with spe 
3 Posts . - ( 1 ) Degree in Electrical/ Electronics ,Mechani cialisation in Animal Husbandry or a Degree in Vetert 
cal Engineering from a recognised University , Insti nary Science of a recognised University of equivalent. 
tution or equivalent. ( ii ) About one year s experience 111 ) About 3 years experience in the field of Market 
in i tcachnical organisation or industrial concern of ing of Live - stock and Live - stock Products including 
repute including experience in research , development, Cooperative Marketing. 
design or manufacture in Controls and Industrial 
Electronics . B - -For 2 Posts - ( i ) Degrte in Electri 

14 . One Diseuse Inl estigution licer, Gorurilnent of 
cal Mechanical Electronics Engineering from a l CC0 % 

Gou , Duman & Diu . Pay . _ Rs. 350 - 25 - 500 - 30 -590 -EB 
nised University , Institution or equivalent. ( ii ) About 30 - 800 . Age Limit . – 35 years Qualifications. - Essen 
one years s experience in a technical organisation or 

tial. - ( 1 ) Degree in Veterinary Silence of a recognised 
industrial concern of repute including experience in 

University or equivalent. ( 11) Post -Giaduate Training 
rescarch , development, design or manufacture in 

in Animal Husbandry, preferably Swine Husbandry , 
Machines , Switchgear, Transformer etc , C - - For One ( 111 ) About 3 ycars experience Disease Control, Insti 
Pusl. - 11 ) Degret: in Electrical, Mechanical / Electronics gation . 
Engineering from a recognised University ; Institution 

15 . One Assistant Marketing Ollicer Scheme for the 
or equivalent. ( 11 ) About one year s experience in i 
technical organisation or industrial concern of repute 

Establislement of four Demonstration - cum - Trining 
including experience in rescarch , development, design , 

Centres For Aninuul Cusing ; ) , Directoruto of Murkeling 
or manufacture in operating mechanisms, gear systems 

& Inspection , M212stry of Agriculture Puy . - -Rs. 325 - 15 

475 -EB - 20 - 575 . Age 1. 277227. - 30 years , 
etc . 

Qualifica 

tiuns.: - Essential. - M . Sc. Degree in Agriculture will 
6 . Tlirce Workshop Officers Class I ( Tclecommunicu 

Specialisation in Animal Husbandry or a Degree in 
tion Engineering ) , Corps of Electrical & Mechanical Veterinary Science of a recognised University or cqui 
Engineers , Ministry of Defence . Puy . - Rs, 400 - 400 - 450 valent. 
30 - 600 - 35 - 070 - EB - 35 - 950 . Age Limit. - 35 years. Quuli . 
ficutions. - Essential, - ( 1 ) Degrce iti Tekcommunica 

16 . Fort Wholc - Time Lady Medical Olliesys (Hamily 
tion , Electronics Engincering of a recognised Univer Planning ) , Ministry of Desince , Pay . - RS 350 - 25 - 500 
sity . ( 11 ) About two years professional experience. 30 - 590 -EB - 30 - 830 - 35 - 900 ( for Medical Gracluate Officers ) 

and Rs. 350 - 15 -380 -20 - 500 EB - 20 -600 for Medical 
7 . One Lecturer in Applied Science Electrical) , Licentiate Officers ) plus non - practising allowance at 
Directorate of Marine Enginecring Training , Directo the rate of 25 % of pay subject to a minimum 04 
rate General of Shipping . Pay . - -Rs. 590 - 30 - 830 - 35 R : , 150 / - per niensum . cge Limit. - 45 years. Holaxable 
900 . Age Limit, - -40 years , Qualifications. — Essential, up to 50 years in the cast of Ex - A . M . C Oficer s Quuli 
( 1) Degree in Electrical Engineering of a recognised fications.-- -Essential.-- - ( i ) A recognised medical quali 
University or its equivalent. ( 11) Either 2 ycars practi fication included in the First or Second Schedule or 
cal Work - shop experience ( not in Sales Department ) Part II of the Third Schedule ( other than licentiate 
in any enginccring firm of repute or 2 years teaching qualfiications ) to the Indian Medical Council Act, 1956 . 
expericnce in Electrical Engineering with sonic practical 

Holders of cdurational qualifications included in Part 
experience or combination of tcaching and Workshop II of the Third Schedule shall however fulfil the condi 
experience totalling to two ycars . 

tions stipulated in Section 13 ( 3 ) of the Indian Medical 

Council Act , 1956 . ( ii ) Completion of compulsory 
8 . Thrte Assistant Musters. the India Sucumty Press, rotating internship . Note : — Holders of licentiate medi 
Ministry of Finance , Puy. - Rs. 530 - 30 -330 - 35 - 900 . Age ciil qualifications included in the Seliidule to the Indian 
Limit - - 35 years Qualifications. - Essential. - Dogrce in Medural Council Act , 1950 niay, on completion of com 
Electrical or Mechanical Engincering or cquivalent. 

pulsory rotating internship be considered for recruit 

ment when graduilleas art not available 
9 . Seven Assistant Engineers ( Civil) , Public Worlds 
Department, Government of Gull, Daman and Diu . 

PART B 
Pay. Rs. 350 - 25 - 500 - 30 - 590 - EB - 30 - 800 - EB - 30 -830 - 35 
900 . Agc Limil .- .- 30 years Qualificutions, - Lssentill. 
Degree in Civil Engineering from a recognised Univer 

Recruitment to temporary posts of farm Radin Off 

cors, Directorate General, AU Iudin Radio , Ministry of 
sity or equivalent. 

Information & Broadcasting . General Central Service , 
10 . One Assistant Director of Mines Sufety , Directo 

Cliss II , Gazetted , Non -Muisterial. Some of the posts 
rate Goucrul of Mines Safety , Dhanbad , Department of 

will be reserved for Scheduled Castos . Scheduled Tribes 
Lubour and Employincnt, Ministry of Labour anri Rc 

candidates. No furtlier advertisemnt for such posts 
habilitation . Pay . - Rs, 350 - 25 - 500 - 30 -590 -EB - 30 - 800 - EB 

will be isssued in the next one year save in exceptional 
30 - 630 - 35 - 900 Age Limit. - 40 years, Qualifications, 

circumstances . 
Essential. - -Degree or Diploma or cquivalent qualifi 
cation in Mining or Mining Engineering of a recognised 

The number of vacances to be lilled on the basis of 
University . Institution 

this advertisement is 10 ( 6 firm and 1 likuly vacan 

cies ) liable to ulteration . Out of these 3 posts are re 
11. Thire Assistant Architects, Municipal Corpora 

served for Scheduled Custry and one for Scheduled 
tion of Delhi, Pag - As. 350 - 25 - 500 - 30 -590 - LB - 30 - 800 

Tribis candidates "The reserved posts are not to be 
EB -30 -830 -35 - 900 . 

Iffatid ay unreserved if suitable candidates belonging 
Age Limit. — 35 years , Quillilica . to Scheduled Castey . Scheduled Tubes Communities 
tions. — Essential. --- ( 1 ) A dcgrce in Architecture of a 
recognised University or cquivalent. 

are not available . Posts are temporary but likely lo 
( ii ) About 2 

continue indefinitely . Pull - RS. 400 - 25 - 500 - 30- 590 -EB 
years professional experience. 

30 - 800 -EB - 30 - 830 - 35 - 900 . Ilighir initial pay may be 
12 . Onc Assistant Director, Indo - Norwegian Project, 

Eranted to specially qualilieci and ( xperienced candi 
Ernakulam , Cochin , Ministry of Agriculture , Prill 

dites. Age Limt. - 35 years on 1 - 1 - 1972 ( 40 years for 
Rs. 100 - 400- 450 - 30 - 600 - 35 -670 -EB - 35 - 950. Age Limit. 

Scheduled Caste s and Scheduled Tribes candidates ) . 

Bulechle fui Golp ? /?]Le XL Serrut: 
35 years . Qualifications.-- ..Essential. - ( i ) Master s Deg 

Quielilirutions.-- -- 
rce in Zoology or Marine Biology or Oucanography or 

Essential. - ( 1 ) Degree in Agriculture from a recognised 
Chemistry of a recognised University OR 

University Institution or equivalent. i ) About 5 

Associate 
Diploma of the Central Institute of Fisheries Education , 

years experience of Agricultural Extension Informa 
Bombay . 

tion work in Agricultural Departments of the Central 
ii ) About 3 ycars experience in Marine 
Fisherics work including administrative experience in 

State Governments or Union Territories . ( iii ) Experi 
responsible position 

unico of preparation and processing of Agricultural in 
( iii ) Familiarity with modern 
fishing methods in Offshore Centres. 

formation for popular presentation , preferably through 

Radio Broadcasts . 
426G1/71 
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PART III -- Sec . 1 


SELECTION FOR INDIAN NAVY UNDER REVISED 
SPECIAL ENTRY SCHEME FOR THE COURSE COM 

MENCING IN JULY, 1973 


Selection of Neva ) Cadets for adinission to the Ext 
cutive Branch of the Indian Navy as Special Entry 
Cadets under the Revised Special Entry Scheme for the 
course commencing at Naval Academy, Cochin in July 
1972, will be made from among thosc candidates who 
were recommended by the Union Public Service Coin 
mission for admission to the National Defence Acadeiry 
on the results of the National Defence Academy Exami 
pations held prior to and in December , 1969 , but who 
could not be admitted to the National Defence Araden 
for want of Varuncil s Only those who are unmari 141 ] 
will be pligible for consideration . They must itly 
satisfy the following conditions 


Public Service Commission , Dholpur House , New Delt . 
11 , immediately , submitting the following particulars / 
documents : 

( 1) Name and full postal address ; 
( ii ) Month and year of the National Defence 

Academy Examination at which he qualified 
for admission to the National Defence 

Academy ; 
(ill ) Roll Number in respect of ( ii ) above ; 
( iv ) Particulars of all exanimations passed , com 

mensing with Matriciliation or equivalent 
examination , giving the subjects taken , year 
cf paning , and nime of the University , Board / 
Institution ; 


2x109 Linhles The candidates must have becii bora 
net earlier than ? nd July , 1952 , and not later than 1 ; ! 
July 1965 . Those age limits l an in no lirise be relaxed . 


( v ) Certificate ( S ) , in original (with copy copies 

thereof ) , showing the examinations and the 
subjects in which the examinations have been 
passed ; 


( vi ) Two passport size ( 5 cm ,x7 cm , approx .) copies 

of recent photograph , one of which should be 
pasted on the Arst page of the application form 
and the other Armly attached with the appli 
cation form . Each copy of the photograph 
should be signed in ink on the fornt by tlie 
candidate . 


3 . Qualifications. - - The candidate must have passed 
one of the following examinations : ( A ) Intermediate 
or an equivalent examination of a recognised Univei - 
sity / Board securing minimum pass Inarks in Mathe . 
malics , Physics and Chemistry as subjects of Xani 
nation ; or first year examination under the three year 
degree course of a recognised University Securing 
minimum pass marks in Mathematics , Physics and 
Chemistry as subjects of examination ; or Pre - Engineer 
ing or equivalent. txamination of a recognised Univer 
sity / Institution ; or first year examination under the 
five- year Engineering degrce course of a recognised 
Univcesity Institution ; OR ( B ) Internicdiuto or an 
cquivalent examination of a recognised University , 
Bird or first year cxamination under the three -ycar 
degree course of a recognised University , provided that 
beforc Joining the above course he had passed the 
Higher Secondary Examination of a recognised Board 
Indian School Certificate Examination , Pre - University 
Examination of a recognised University . securing 
minimum pass niarks in Mathrinatics , Physics and Ch 
mistry as subjects of examination . In exceptional 
cases . the Commission may (rcat a candidale who 
lly not any of the qualifications mentioned above, as 

clucationally qualified, provided that he possesses 
qualifications, 11gr standard of which in the opinion of 
the Commission justifies his being considered for the 
Solectiun). 


Candidates already in Government service ( including 
thoxe employed in Army, Navy Or Air l orce ) must 
submit their applications through the Houds of their 
Departinents / Omces concerned or through their Com 
manding Officers , as the case may be Applicutions 
from all other candidates whether in private employ 
nent or in Government owned industrial undertakings, 
etc . will be entertained direct . 


8 . Closing date , - Applications (on plain paper ) 
accompanied with necessary documents must reach 
the Secretary, Union Public Service Commission , Dhol 
pur House, New Delhi- 11, latest by 6th March 1972 
( 20th March , 1972 for those residng abroad and in the 
Andaman & Nicobar and Laccadive, Minicoy & 
Amindivi Islands ) . 


6 . Important. - Application and Covers containing 
applications must be sliperscríbed as follows : 


Note - - C :indidates will be required to undergo & 
fresh medical exumination before being admitted to 
the Naval Acaderny, and will be required to report for 
this purpose al selected centres . 


" SELECTION FOR INDIAN NAVY UNDER REVISED 
SPECIAL ENTHY SCHEME FOR COURSE COMMEN 
CING IN JULY , 1872" 

RAJENDRA LAL 

Secretary 
Union Public Service Commission 


4 . Candidates who desire to be considered for the 
above Selection should apply to the Secrctary , Union 
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